鸣 I FUJIFILM 


GX645AF 

Professional 


SUPER-EBC FUJINON HC 3 已 mm 1 ： 3.5 
SUPER-EBC FUJINON HC 已 0mm 1 ： 3.5 
SUPER-EBC FUJINON HC 80mm 1 ： 2.8 
SUPER-EBC FUJINON HC 100mm 1 ： 2.2 


ま苗こごほ用いただくために _ 

• この製品および付属品は、写真撮彰 L ソ外の目的に使用しないでください。 
• 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの 
上、正しくご使用ください。 

•取り扱い方法につさましては、カメラの使用説明書を参照して < ださし、。 
• この説日月書はお読みになった後で、いつでを見5れるところに必ず保管 
してくださし、 


使用説明書 


SUPER-EBC FUJINON HC 1 已 0mm 1 ： 3.2 
SUPER-EBC FUJINON HC 210mm 1：4 
SUPER-EBC FUJINON HC 已〇 -110mm 1:3 . 已 -4 .已 


交換レンズの取り付け 


ボディのフ□ントキヤップを外ず 2交換レンズのリアキャップを外す 3交換レンズをボディに取り付ける 


A 警告 


この表示をお視して誤った取り扱いをずると、人び死 t または重傷を負 
う可能性が想定される内容をおしていまず。 


® 絶対に分解しないでください。けがなどの恐れがありまず。 

A レンズをおして太陽や強い光源を見ないでください。失巧の恐れが 
あります。 

太陽光びレンズを通しておくのものに結像すると火災の恐れがあり 
ます。レンズキャップを巧けるか、直射日光の当た5ない場所に保 
管して < ださし、。 


取扱上のごミ主意 

くレンズの清掃> 

♦レンスのすり傷は、想儘政上にシャープネスの劣化につなげります。何とな 
くコントラストび低下し、しまりのない写真になったら、すり傷び原因にな 
っていることび考えられます。そこで、レンズ清掃はし; TF のようにミ主意深く 
行ってください。 

①レンズ表面のごみ-ほこりをブ□アーブラシで峽さ飛ばしてください。 

負)ク U —ニングペーパーに市販のレンズク U —ニング液を浸して、軽くレンズ 
の中むから周辺に向かって、回しなび b ふき取ります。 

感レンズの巧れがとれた5、乾いたク U —ニングペーパーでレンスク U —ニン 
グ液のふをむらをレンスの中むから周辺に向かって回しながら軽くふさ取り 
ます。 

♦レンスにごみ、ほこりなどび付いているとさに、息を吹さかけてシ U コンク 
□スなどでふくことは絶巧避けてください。すり傷発生の原因になります。 

くレンズの保营> 

•レンズ単体で放置する場含には、レンズへの傷、ごみ、ほこりなどの付着を 
防止するため、おずレンズにレンスキャップとレンズ U アキャップを取り付 
けて < ださい。 

•レンズを保管する場合には、レンズポーチに入れ、湿気、ほこりのないとこ 
ろに保管してください。 



〇レンズ□ック解除ボタンを押しながら、 
©ボディのフ□ントキヤツプを反時計回りに 
回し、 

©フ□ントキヤップを外します。 



交換レンズのリアキャップを反時計回りに回 
して外します。 



〇レンズ□ック解除ボタンを押しながら、 
©交換レンズを反時計回りに回します。 
© レンズを前方に外します。 


レンズキャップ正面の2力所のつまみを内側 
に押しながら、レンズ先端のねじ部に取り付 
けたり、取り外したりします。 



〇交換レンズ側のホい指標とボディ側のホい 
指標を合わせて、 

©交換レンズをまっすぐはめ込みます。 

©カチッと音がするまで時計回りに回し、交 
換レンズを取り付けます。 


レンズ使用時のま意 


レンズ 

フィルター使用可能枚数※ 1 

コンパ’一夕一 HC XI .7 使用巧/不可※吕 

内蔵フラッシュの使用巧/不可※3 

HC 3已 mm 

1 枚 

X 

X 

HC 已 0 mm 

1枚 

〇※4 

X 

(コンバーター HC X 1.7 使用時ち X ) 

HC 80 mm 

2枚 

〇 

〇 

HC 100 mm 

1枚 

〇 

〇 

HC 1 已 0 mm 

2枚 

〇 

〇 

HC 210 mm 

2枚 

〇 

〇 

HC 已 0-110 mm 

1枚 

X 

レンズフードをつけずに、 S 日 mml ； (上の焦点距 
離でご使用ください。 


:フィルターを使用可能枚数より多く重ねて使用すると、四隅で 
の画面ケラレが発生します。 

《2 : HC 3 曰 mm および HC 已 0-1 1日 mm にはコンパ‘ーター HC x 1 .7 
は使用でさません。 

《3 :内蔵フラッシュ使用時、レンズによってはフラッシュ光がケラ 
レます。上表に従ってご使用ください。 

《4:コンバーター HC XI . 7の性質上、開放におい絞り値で撮影す 
ると、被写界深度が浅くなります。1〜2段政上絞って撮影する 
ことをおすすめします。 

* マニュアルフォーカス使用時、無限遠（〇〇)、最短撮影距離端でフォ 
一カスリングが止まった後、無理に動かさないでください。故障の 
原因になります。 


ホ直径の大きいレンズ （HC 3曰 mm 、 HC 已日 -110 mm ) を取り付け 
たカメラボディを兰脚に取り付けると、雲台の大きさによっては鏡 
目同の一部が接触することがあります。このよラな場合は別売のクイ 
ックカップリングをご使用ください。 

* HC 曰 0-1] 0 mm をカメラに取り付けた後にクイックカップリング 
を装着しようとすると、クイックカップリングによってレンズが傷 
つく場合があります。クイックカップリングをカメラに装着した後、 
HC 已 0-1 1 0 mm をカメラに取り付けてください。 

クイックカップリングをカメラから取り外す際ら、 HC 50- 
1 ] 0 mm をカメラから取り外した後、クイックカップリングを取り 
外してください。 


主な仕様 


製品名 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 3 已 mm 1: 3 .已 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 己 0mm 1: 3.5 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 80mm 1 : 2.8 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 1 00mm 1:2 .吕 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 1 已 0mm 1:3 .吕 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 210mm 1：4 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 50-1 10mm 1:3 . 已 -4 .己 

マウント 

GX 巨4已 AF マウント 

焦点距離 

3 bmm 

(3 己 mm 換算約 22mm ) 

巳 0mm 

C 3 己 mm 換算約3 1 mm ) 

80 mm 

(3 巳 mm 換算約巳日 mm ) 

100mm 

(3 己 mm 換算約日 3 mm ) 

1 己 0mm 

(3 巳 mm 換算約白 3 mm ) 

210mm 

(3 己 mm 換算約 13 日 mm ) 

50-110 mm 

(3 巳 mm 換算約 31-6 Smm ) 

レンズ構成 

1 日群 1 1 枚構成 

目群 10 枚構成 

巨群日お構成 

己群巨枚構成 

8 群9枚構成 

6 群 1 日枚構成 

3 群ズーム方式、吕群14枚構成 

画ち 

白ぴ 

7日。 

47。 

39。 

26。 

19° 

70。〜3己 U 

絞り 

F 3 .己〜 F 32 

F 3 .已〜 F 32 

F 2.8 〜 F 32 

F 2.2 〜 F 32 

F 3.2 〜 F 4 巳 

F 4 〜 F 4 己 

F 3 .已（日日 mm 時)、 

F 4 .已 （1 1日 mm 時）〜 F 3 吕 

撮影距離 

0 .已 m 〜〇〇 

日. 6m 〜〇〇 

0.7 m 〜〇〇 

日. 9 m 〜〇〇 

1 .3 m~oo 

1 . 8m~oo 

0.7 m 〜〇〇 

フィルター径 

09 り mm 

077mm 

067mm 

077 mm 

077 mm 

077 mm 

095 mm 

フィルタ-使用可能枚数 

1 枚 

1 お 

2 枚 

1 お 

吕枚 

2 が 

1 枚 

寸法 

ゆ 1 日日 mmx 11 7 mm (フランジ面から） 
全長123.巳 mm 

ゆ 8 日 mmx 1 1 0mm (フランジ面から） 

を長 11 巨 mm 

ゆ 83 mmx 白 3 mm (フランジ面から） 

を長69.日 mm 

ゆ 88 mmx 7 已 mm (フランジ面から） 
全長81 mm 

ゆ 8 巨 mmx 1 1 7 mm (フランジ面から） 

を長123.已 mm 

08 目 mmx 1 59 mm (フランジ面から） 
全長1 65 mm 

ゆ 102.日 mmx 1 43 mm (フランジ面から） 
全長14吕.己 mm 

質量 

白色 Og 

87ち居 

470 呂 

74已居 

9 已 Og 

1 180 g 

162 已 g 

付属品 

レンズキャップ、 1 」アキャップ、レンズポーチ 

レンズフ - ド刷売） 

( がルフ-ドバヨネット迅 

レンズフード HC 3 己 

レンズフード HC 巳 0 

レンズフード HC8 日 

レンズフード HC 1 日0 

レンズフード HC 1 巳日/210 

レンズフード HC 己 0-1 1 日 


* 仕様-性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 


富±フイルムイメージング株式会社 

干1 05-8443 まま都港区虎ノ門1 -2-8 虎ノ門琴平タワー 
TEL{03)6203-6210 

* 平が16年12月26日までは下記へおおいします。 

于1 06-8620 ままが港区西麻ホ 2-26-30 TEL(03)3406-2347 

Printed in Japan 202B1 0 的 9862 FGS-4061 1 1-FPO-03 






































































































































被写巧深度表（を位: 


HC 35mm 1:3 ■已 


6=0.04 



0.5 m 

0.7 m 

1 m 

1.5 m 

2 m 

3 m 

己 m 

10 m 

〇〇 

F 3.5 

0.49〜□.己] 

0.67-0.73 

0.93〜1.0日 

1.33 〜 1.74 

1.69 〜 2.48 

2.32 〜 4.32 

3.3 □〜10.7 

4.8 已〜〇〇 

日.13〜〇〇 

F 4 

0.49〜〇.己2 

0.67-0.74 

0.92〜1.10 

1.3] 〜 1.77 

1.66 —2.已己 

2.25-4.57 

3.17-12.5 

4.已7〜〇〇 

8.1 己〜〇〇 

巧.日 

0.48〜〇.己2 

打巨日〜 0.7 已 

0.8目〜].1已 

1.24-1.92 

1.已己一 2.89 

2.0日〜已 .88 

2.77 〜 34.2 

3.7已〜〇〇 

己.81〜〇〇 

F 8 

0.47〜〇.己3 

0.64-0.79 

0.8己〜 1.23 

1.1 白〜 2. 18 

1.42 〜3.己8 

1.82-10.0 

2. 3己〜00 

3.00〜〇〇 

4.1 日〜〇〇 

F 1 1 

0.46〜0.已已 

0.61-0.83 

0.8] 〜 1.3 巨 

1.07〜 2.72 

1.27 〜已 .47 

1.日8〜〇〇 

1 .94 〜〇〇 

2.36 〜00 

2.99〜〇〇 

F 16 

0.4 己〜0.己7 

0.58-0.90 

0.7己〜 1.62 

0.日日〜 4.27 

1.12-24.5 

1 .33 〜〇〇 

1.己/〜〇〇 

1 .82 〜〇〇 

2.1 日〜〇〇 

F 22 

0.43〜□.巨] 

0.已日〜1.04 

0.巨目〜 2.2 已 

0.8日〜 29.0 

0.96〜〇〇 

1.1 〇〜〇〇 

1 .2 己〜〇〇 

1 .4 □〜〇〇 

1.已8〜〇〇 

F 32 

0.41-0.68 

0.己]〜 1.3 已 

0.巨2〜已 .67 

0.73〜〇〇 

0.81 〜〇〇 

0.90〜〇〇 

0.99〜〇〇 

1 .07 〜〇〇 

1.1日〜〇〇 



HC 已 0mm 1 ： 3.5 


5=0.04 



0.6 m 

0.7 m 

0.8 m 

0.9 m 

1 .Om 

1.2 m 

1.5 m 

2 m 

3 m 

己 m 

1 Om 

〇〇 

F 3 .巳 

0.日日〜 0.61 

0.巨8〜0.72 

0.77〜0.83 

0.86〜0.94 

0.9日〜1.0已 

]. 14〜 1.27 

1.40〜 1.6 吕 

1.82 〜 2.23 

2.已9~3.已7 

3.94-6.87 

日.4已~2吕.已 

1 1 ./ 〜の 

F 4 

0.日8〜0.62 

0.巨8〜0.72 

0.77 〜0.83 

0.86〜0.94 

0.9已〜1.06 

]. 13〜 1.28 

1.39-1.64 

1.80〜 2.2 日 

2.已已~3.6已 

3.84 〜7.20 

日.1日〜2日.已 

1巳.8〜〇〇 

F 巳.日 

0.58-0.62 

0.67〜0.73 

0.7己〜0.8已 

0.8己〜0.96 

0.93〜1.08 

].1日〜 1.32 

1.34 〜1.70 

1.72 〜 2.39 

2.40〜4.□吕 

3.己！〜 8.81 

已 .3 巨〜84.已 

11 .2 〜〇〇 

F 8 

0.57-0.63 

0.巨已〜0.7曰 

0.74〜0.87 

0.83〜0.99 

0.日]〜] .12 

1.07〜 1.38 

1.29 〜1.80 

1.63-2.60 

2.22 〜 4.68 

3.13-12.94 

4.己 ]〜の 

7.9日〜〇〇 

F 1 1 

0.曰6〜〇.邑已 

0.64〜0.77 

0.72 〜0.90 

0.80〜1.04 

0.87〜] .17 

1.02〜1.47 

1.22 〜 1.97 

1.已2〜 2.98 

2.01-6.13 

2.72 〜39.22 

3.6日〜〇〇 

己.日2〜〇〇 

F 16 

0.54-0.67 

0.巨2〜0.81 

0.69 〜0.9已 

0.76〜1.] ] 

0.83〜 1.27 

□.日日〜 1.63 

1.13-2.28 

1.38 〜 3.77 

1.78-11.0 

2. 29〜00 

2.94 〜co 

3.98〜〇〇 

F 22 

0.日2〜0.71 

0.已日〜0.87 

0.巨日〜1.04 

0.72〜 1.23 

0.78〜 1.44 

□.89〜 1.93 

1.03〜吕 .93 

1.吕3〜 6.1 1 

1.已3〜〇〇 

1 .89 〜00 

2. 2日 〜 CO 

2.81 〜〇〇 

F 32 

0.日〇〜0.78 

0.己己〜 0.97 

0.62〜1.20 

0.己7〜1.46 

0.72〜 1.78 

□.81〜2.己3 

0.92〜已 .04 

1.07〜己2.已 

1 .28 〜〇〇 

1.已1〜00 

1 .7 巨〜だ> 

1 .98 〜〇〇 



HC 80mm 1 ： 2.8 


5=0.04 



0.7 m 

0.8 m 

1 m 

1.2 m 

1.5 m 

2 m 

3 m 

己 m 

1 Om 

〇〇 

F 2.8 

0.70〜0.70 

0.79〜0.81 

0.9日〜1 .0] 

1.18 〜 1.22 

1.47〜1.已3 

1 .94 〜2.0已 

2.87 〜 3.1 已 

4.63 〜已 .44 

8.已7〜12.0 

已8ぶ〜〇〇 

F 4 

0.69-0.71 

0.79〜0.81 

日.98〜1.02 

1.17 〜 1.23 

1.4巨~1.已4 

1.白2〜2.08 

2.82 〜3.20 

4.50-5.63 

8. 14〜 12.9 

4己己〜 CO 

巧.日 

0.69-0.71 

0.79〜0.81 

0.98〜1.02 

1.16-1.24 

1.44〜1.已6 

1.89-2.12 

2.7 己〜3.30 

4.32 〜已 .94 

7.56-14.8 

30. 1〜〇〇 

F 8 

0.6日〜 0.7] 

0.78〜0.82 

0.97〜1.03 

1.1 巳〜 1.2 已 

1.42~1.已9 

1.8 己〜 2. 18 

2.66-3.44 

4.10〜旺44 

巨.87〜 18.6 

2 1 .3 〜 CO 

F 1 1 

0.68〜0.72 

0.77〜0.83 

0.9巨〜1.0已 

1.13 〜 1.28 

1.39 〜 1.63 

1.80〜 2.2 已 

2.已己〜 3. 67 

3.81 〜 7.32 

巨.□目〜28.日 

] 已 . 1〜 

F 16 

0.67 〜0.73 

0.76〜0.84 

0.94〜1.07 

1.11-1.31 

1.3 己〜 1.7 日 

1.73 〜 2.39 

2.40〜 4.0 已 

3.48 〜9.09 

已 .2 邑〜140.0 

10.8〜〇〇 

F 22 

0.巨6〜0.74 

0.7 己〜 0.8 已 

0.92-1.1 1 

1.07〜 1.37 

1.3 日〜 1.7 日 

1 .64 〜2.60 

2.22 〜 4.74 

3.10〜13.日 

4.41〜〇〇 

7.64 〜 CO 

F 32 

0.巨己〜0.76 

0.73〜 0.8 日 

0.88〜 1.1 巨 

1.03〜 1.4 已 

1.23-1.96 

1.己2〜2.白9 

2.00-6.31 

2.68 〜已巨.3 

3.己9〜〇〇 

巳.4已〜〇〇 



HC 100mm 1 ； 2.2 


6=0.04 



0.9 m 

1 m 

1.2 m 

1.5 m 

2 m 

3 m 

5 m 

1 Om 

〇〇 

F 2.2 

0.8日〜 0.9] 

0.日目〜1.01 

1.19-1.21 

1.48〜1.已2 

1.97 〜2.03 

2. 93〜3.08 

4.80〜已.吕2 

白.20〜1 1.0 

112〜の 

F 2.8 

0.8日〜 0.9] 

0.9 目〜1.01 

1.19-1.21 

1.48〜1.已2 

1.9 邑〜2.04 

2.91-3.10 

4.7 己〜己.吕8 

白.02〜1 1.2 

89.已〜〇〇 

F 4 

0.8日〜□.日] 

0.99〜1.01 

1.18-1.22 

1.47-1.53 

1.9 己〜2.06 

2.87 〜 3. 14 

4.65-5.41 

8.65-11.9 

己 2.7 〜〇〇 

巧.日 

0.8日〜 0.9] 

0.白扫〜1.02 

1.18-1.23 

1.4色〜1.已4 

1.92 〜2.08 

2.83-3.20 

4.日2〜已 .60 

8.21 〜 12.8 

44.8〜〇〇 

F 8 

0.88〜〇.日2 

0.98-1.02 

1.16-1.24 

1.斗斗.巳已 

1.89 〜 2. 12 

2.76-3.29 

4.34 〜已 .90 

7.63-14.6 

31 .4 〜〇〇 

F 1 1 

0.88〜〇.日3 

0.97〜1.03 

].1己〜 1.2 已 

1.42〜1.已9 

1.86 〜 2. 17 

2.68 〜 3.42 

4.14-6.34 

7.01-17.6 

22.9—00 

F 16 

0.87〜〇.日4 

0.白6〜1.0己 

1.13-1.28 

1.39 〜 1.63 

1.80〜 2.26 

2.己日〜 3.6 己 

3.84 〜 7.23 

6. 18〜 27.2 

1己.8〜〇〇 

F 22 

0.85〜0.9已 

0.94-1.07 

1.11-1.31 

1.3 已〜 1.69 

1.74 〜 2.37 

2.42 〜 3. 98 

3.日4〜8.70 

己.42〜 78.4 

11.已〜00 

F 32 

0.83〜0.98 

0.92-1.1 1 

1.07〜 1.37 

1.30〜 1.79 

1.邑4〜2.巨0 

2.23 〜 4.6 日 

3. 13〜 13.3 

4.已日〜〇〇 

7.日8〜〇〇 



HC 1 50mm 1 ； 3.2 


ろ =0.04 



1 -3 m 

1.己 m 

2 m 

2.5 m 

3 m 

已 m 

1 Om 

〇〇 

F 3.2 

1.29 〜 1.3] 

1.49〜1.已1 

1.98 〜2.02 

吕 .47 〜吕.已3 

2.96 〜3.04 

4.88 〜己 .13 

日.49〜10.6 

1 77.4 〜〇〇 

F 4 

1.29 〜 1.3] 

1.49〜1.已1 

1.98 〜2.02 

2.47-2.54 

2.9 己〜3.0已 

4.8 日〜己.]日 

日.37〜10.7 

140.8〜〇〇 

巧.日 

1.29 〜 1.3] 

1.49~1.已吕 

1.97 〜2.03 

吕 .4 己〜2.已已 

2.93-3.08 

4.7 日〜己.24 

9.13-11.1 

99.6 〜00 

F 8 

1.29 〜 1.3] 

1.48〜1.已3 

1.96 〜2.04 

2.43-2.57 

2.90〜 3.1] 

4.70〜己 .34 

8.82 〜 ]1.6 

70.已〜〇〇 

F 1 1 

1.28 〜 1.32 

1.47〜1.已4 

1.94 〜2.06 

2.40-2.60 

2.8 巨〜 3.1 巨 

4.59-5.49 

8.41 〜 12.4 

49.8〜〇〇 

F 16 

1.27 〜 1.33 

1.46~1.已已 

1.92 〜2.09 

2.37 〜吕.日已 

2.80〜 3.23 

4.44 〜己 .73 

7.89 〜 13.7 

3己.3〜〇〇 

F 22 

1.26-1.34 

1.斗斗.已已 

1.89 〜 2. 13 

2.32-2.72 

2.73 〜 3.33 

4ぶ4〜已 .1 1 

7.2 己〜1日.2 

2己.□〜〇〇 

F 32 

1.24-1.36 

1.42〜1.已9 

1.8 己〜 2. 19 

2.25-2.82 

2.63-3.50 

3.日日〜日.73 

巨.已]〜2己0 

1 7.6 〜00 



HC 210mm 1：4 



さ =0.04 



1 -8 m 

2 m 

3 m 

4 m 

己 m 

7 m 

8 m 

1 Om 

20 m 

〇〇 

F 4 

1.79 〜 1.8] 

1.日日〜2.01 

2.97-3.03 

3.9 已〜4.0已 

4.92 〜已 .08 

已 .84 〜 7. 17 

7.7 日〜 8.22 

日.巨7〜] 0.36 

] 狂巨日〜21.已] 

278.43〜〇〇 

巧.日 

1.7 目〜 1.8] 

1.98 〜2.02 

2.96 〜3.04 

3.93 〜4.07 

4.8 目〜已 .12 

已 .78 〜 7.24 

7.7] 〜 8.32 

目.巳4〜] 0.已〇 

]8ぶ]〜22.18 

1 99. 1已〜〇〇 

F 8 

1.78 〜 1.82 

1.98 〜2.02 

2.9 己〜 3.06 

3.90〜4.10 

4.84 〜己 .17 

已 .6 日〜 7.3 己 

7.日日〜 8.4 巨 

目.3日〜] 0.74 

] 7.己4〜23.27 

139.47〜〇〇 

F 1 1 

1.78 〜 1.82 

1.97 〜2.03 

2.93 〜3.08 

3.8 巨〜 4.1 已 

4.7 目〜已 .24 

已.已8〜 7.48 

7.4 已〜 8.6 已 

9.14-1 1.04 

16.77 〜24.79 

10] .4 已〜の 

F 16 

1.77-1.84 

1.9 日〜2.0已 

2.89 〜 3.1] 

3.81-4.22 

4.巨日〜已 .3 已 

已 .40 〜 7.73 

7.22-8.98 

8.80-1 1.已9 

] 已.巨2〜27.83 

已日 .80 〜〇〇 

F 22 

1.7 己〜 1.8 已 

1 .94 〜2.0日 

2.86 〜 3. 16 

3.74 〜4.30 

4.已目〜已.已〇 

已ぶ〇〜8.04 

日.97〜 9.4] 

8.42 〜12.33 

14.4己〜32.巨吕 

已 0.8 已〜〇〇 

F 32 

1.73 〜 1.87 

1.日1〜2.0目 

2.80〜3.吕4 

3.巨3〜 4.4 已 

4.42 〜已 .7 巨 

已.日0〜狂巨3 

6.日8〜10.22 

7.8 日〜] 3.80 

12.84〜4巳.80 

3已 .03 〜〇〇 

F 4 巳 

1.71-1.91 

1.88 〜 2. 14 

2.72 〜 3.3 己 

3.50-4.68 

4.23 〜巨 .14 

已.已4〜目.已已 

6.13-1 1.已巨 

7.22-16.39 

11.19〜 98.9 巨 

吕 4.83 〜〇〇 


HC 已 0-110mm 1:3.5-4.5 


' 50 mm 1:3•已 



5=0.04 



0.7 m 

0.8 m 

1 m 

1.2 m 

1.5 m 

2 m 

3 m 

己 m 

1 Om 

〇〇 

F 3.5 

0.巨8〜0.72 

0.78〜0.82 

0.96〜1.04 

1.14 〜 1.27 

1.41 〜 1.6] 

1.83-2.21 

2.61-3.53 

3.日8〜已 .77 

6.己己〜2 1.7 

18.己 〜 m 

F 4 

0.巨8〜0.72 

0.78〜0.83 

0.9邑~1.0已 

1.14 〜 1.27 

1.40〜 1.62 

1.81-2.24 

2.58-3.60 

3.90-7.02 

6.34 〜24.己 

14.己 〜 CO 

巧.日 

0.巨8〜0.73 

0.77〜0.84 

0.94〜1.07 

1.1 1〜 1.31 

1.3 巨〜 1.68 

1.7 已〜 2.3 已 

2.44 〜 3. 93 

3.已8〜 8.4 已 

已.己]〜巨3.0 

12.0 〜 m 

F 8 

0.己7〜0.74 

0.7已〜 0.8 已 

0.9吕〜1.10 

1.0扫〜 1.36 

1.31-1.77 

1.6 巨〜2.己4 

2.27-4.52 

3ぶ]〜12.0 

4.己7〜〇〇 

8.已2 〜 m 

F 1 1 

0.己己〜0.7巨 

0.73〜0.88 

0.89〜 1.1 已 

1.04〜 1.44 

1.2 己〜 1.92 

1.已6〜 2.88 

2.07〜已 .78 

2.81 〜 29.8 

3.84 〜00 

6.08〜00 

F 16 

0.64-0.79 

0.71〜〇.白3 

0.8己〜 1.23 

0.白9〜1.已7 

1.17-2.18 

1.43 〜3.已已 

1.84-9.66 

2.3目〜〇〇 

3.0 日〜00 

4.36 〜00 

F 22 

□.己]〜0.83 

0.68-0.99 

0.81-1.37 

0.92〜 1.82 

1.08〜 2.72 

1.29 〜已 .42 

1 .6 □〜00 

1.日目〜〇〇 

2.44〜〇〇 

3.1 4 〜 m 

F 32 

0.59-0.91 

0.6已〜1.12 

0.7己〜1.己4 

0.8日〜 2.38 

0.97〜 4.34 

1.13-24.68 

1 .36 〜00 

1 .63 〜〇〇 

1 .89 〜〇〇 

2.吕8〜〇〇 


参 80 mm 1:4•已 6= 〇〇 4 



0.7 m 

0.8 m 

1 m 

1.2 m 

1 .5 m 

2 m 

3 m 

已 m 

1 Om 

〇〇 

F 4.5 

0.69-0.71 

0.7 日〜0.81 

0.98〜1.02 

1.17-1.24 

1.4 己.已巨 

1.90-2.1 1 

2.77 〜 3.28 

4.37 〜已 .8 已 

7.73 〜 14.2 

33.2〜〇〇 

巧.日 

0.69-0.71 

0.78〜 0.8 吕 

0.97〜1.03 

1.16-1.24 

1.43-1.57 

1.88 〜 2. 14 

2.73 〜 3.34 

4.2 巨〜已.07 

7.37 〜1已 .7 

27.3〜〇〇 

F 8 

0.巨8〜0.72 

0.78〜0.82 

0.96〜1.04 

1.14 〜 1.2 已 

1.41 〜 1.6] 

1.83 〜2.20 

2.63 〜3.已] 

4.01〜已 .6 扫 

6.巨己〜20.巨 

1 9.4 〜〇〇 

F 1 1 

0.巨8〜0.72 

0.77〜0.83 

0.9 己〜1.06 

1.12 〜 1.2 日 

1.37 〜 1.6 巨 

1.77 〜2.30 

2.50-3.78 

3.72 〜 7.77 

已 .8 日〜 37.3 

13.8〜〇〇 

F 16 

0.巨7〜0.74 

0.7日〜 0.8 己 

0.93〜1.0日 

1.09〜 1.34 

1.33 〜 1.73 

1 .70 〜 2.4 已 

2.34 〜4ぶ已 

3.37-10.2 

5.0 1〜〇〇 

9.7日〜〇〇 

F 22 

0.巨6〜 0.7 已 

0.74〜 0.87 

0.90〜] .13 

1.0巨〜1.40 

1.27 〜 1.8 已 

1.60〜 2.73 

2.1 己〜已 .17 

2.98-18.2 

4.1 1〜の 

巨.9日〜00 

F 32 

0.巨4〜0.78 

0.72〜0.91 

0.87〜1.20 

1 .0] 〜1.已2 

1. 吕〇〜2.07 

1 .48 〜 3.24 

1.94-7.53 

吕.已巨〜〇〇 

3.39〜〇〇 

已〇〇 


• 110 mm 1:4.5 6=〇〇4 



0.7 m 

0.8 m 

1 m 

1.2 m 

1.5 m 

2 m 

3 m 

己 m 

1 Om 

〇〇 

F 4.5 

0.70 〜 0.70 

0.7 日〜 0.81 

0.9目〜1 .0] 

1.18 〜 1.22 

1.47-1.53 

1.9 已〜2.日已 

2.88 〜 3. 14 

4.6 日〜己.41 

8.67-11.8 

63.4 〜 00 

巧.日 

0.69-0.71 

0.7 日〜 0.81 

0.9 日〜 1 .0] 

1.18 〜 1.22 

1.47-1.54 

1 .94-2.07 

2.85 〜 3. 17 

4.己8〜已.巳1 

8.43 〜 12.3 

已 2.2 〜 m 

F 8 

0.69-0.71 

0.7 日〜 0.81 

0.98 〜 1.02 

1.17 〜 1.23 

1.4 己.己已 

1 .日]〜 2.10 

2.7 日〜 3.24 

4.43 〜已 .7 己 

7.91 〜 13.7 

36.9 〜 00 

F 1 1 

0.69-0.71 

0.78 〜 0.8 吕 

0.97 〜 1.03 

1.16 〜 1.2 已 

1.43-1.58 

1.88 〜 2. 14 

2.72 〜 3.36 

4ぶ3〜已 .13 

7.2 日〜 16.1 

26.2 〜 m 

F 16 

0.巨8〜0.72 

0.78 〜 0.82 

0.9巨〜1.04 

1.14 〜 1.27 

1.41 〜 1.6] 

1.83-2.21 

2.62-3.53 

3.日8〜已 .77 

6.己巨〜2 1.7 

1 8.6 〜 m 

F 22 

0.巨8 〜 0.72 

0.77 〜 0.83 

0.9己〜1.06 

1.12 〜 1.30 

1.37 〜 1.6 巨 

1.77 〜 2.32 

2.4 日〜 3.82 

3.68-7.97 

已 .7 巨〜42.巨 

1 3.2 〜 m 

F 32 

0.巨7 〜 0.74 

0.76 〜 0.8 已 

0.93 〜 1.0 日 

1.09-1.34 

1.33-1.74 

1 .69 〜 2.48 

2.33 〜 4.33 

3.33-10.7 

4.92 〜〇〇 

日. 42 〜 m 




















































































































































































鸣 I FUJIFILIM 


使用説明書 


GX645AF 

Professional 


SUPER-EBC FUJINON HC Macro 120mm 1：4 


まをにご使用いただ < ために 


• この製品および付属品は、写真撮該 L ソ外の目的に使用しないでくだ 
さい。 

•製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読 
みの上、正しくご使用ください。 

•取り扱いち法につきましては、カメラの使用説明書を参照してくだ 
さい。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでち見られるところに必ず 
保管してください。 


a 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。_ 

® 絶対に分解しないでください。けがなどの恐れがあります。 

A レンズを通して太陽や強い光源を見ないでください。失明の恐 
れがあります。 

A 太陽光がレンズを通して近くのちのに結像すると火災の恐れが 
あります。レンズキャップを付けるか、直射日光の当たらない 
場所に保管してください。 


交換レンズの取り付け 


1ボディのフ□ントキヤップを外ず 



〇レンズ□ック解除ボタンを押しながら、 
©ボディのフ□ントキヤップを反時計回りに 
回し、 

©フ□ントキヤップを外します。 


交換レンズの取りかし 



〇レンズ□ック解除ボタンを巧しなが!5、 
負交換レンズを反時計回りに回します。 
© レンズを前方に外します。 


2交換レンズのリアキャップを外ず 



交換レンズの U アキャップを反時計回りに回 
して外します。 


レンズキャップの着脱 



レンズキャップ正面の2力所のつまみを内側 
に押しながら、レンズ先端のねじ部に取り付 
けたり、取り外したりします。 


3交換レンズをボディに取り付ける 



〇交換レンズ側のホい指標とボディ側のホい 
指標を合わせて、 

©交換レンズをまっすぐはめ込みます。 

©カチッと音がするまで時計回りに回し、交 
換レンズを取り付けます。 


撮露倍率の見方 



•撮該倍率とは 

フィルム上に写された像の大ささと被写体の実際の大ささの比率を表したちのです。 
例）等倍=1 cm の被写体がフィルム上に1 cm の大きさでに写ります。 

1:已 =5cm の被写体がフィルム上に1 cm の大きさで写ります。 


被写巧深度表（を位: 



0.39 m 

0.4 m 

0.42 m 

0.4己 m 

0.5 m 

0.6 m 

0.7 m 

0.8 m 

0.9 m 

F 4 

江 388 〜0.388 

0.400〜0.400 

0.420〜0.420 

0.44日〜 0.4 巳1 

0.4日日〜0.巳 0] 

0.己日8〜〇.日02 

江697〜0.703 

0.79日〜0.804 

0.894〜〇.日0日 

F 5.6 

0.388〜0.388 

0.400〜0.400 

0.41 日〜 0.42] 

0.449〜0.4巳1 

0.4日日〜江巳 0] 

0.日日7〜〇.日03 

江6日日〜0.704 

0.794〜0.80日 

0.8 日2〜〇.日08 

F 8 

江388〜0.388 

0.399〜0.401 

0.41 日〜江 42] 

0.449〜0.4巳1 

0.4日8〜江巳02 

0.日日己〜0.日04 

江694〜0.70日 

0.793〜0.80日 

0.889〜0.912 

FIT 

0.3日7〜0.38日 

0.39日〜0.401 

0.419〜 0.42] 

0.448〜 0.4 巳2 

0.497〜〇.已03 

0.己日日〜0.日〇已 

江692〜0.7 0 S 

江788〜0.812 

0.884〜〇.吕17 

FI 日 

0.3日7〜0.38日 

0.3 日日〜0.401 

0.418〜0.422 

0.448〜 0.4 巳3 

0.49 日〜0.已04 

0.巳吕3〜〇.日07 

江6日吕〜0.712 

江784〜0.817 

0.878〜〇.吕2斗 

F 22 

0.387〜0.38日 

0.398〜0.402 

0.418〜0.423 

0.447〜 0.4 巳4 

0.49 巳〜0.已〇日 

0.己吕〇〜0.日11 

江684〜0.717 

江777〜 0.82 己 

0.8 日日〜0.吕33 

F 32 

江38日〜0.39日 

0.398〜0.403 

0.417〜0.424 

0.44日〜 0.4 巳已 

0.4犯〜江巳08 

0.己8巨〜0.日1巳 

江678〜0.724 

0.7 日8〜〇 .83 日 

0.8 己7〜0.94日 

F 4 己 

江38巳〜0.3 9] 

0.397〜0.404 

0.41日〜0.42己 

0.443〜 0.4 巳7 

0.4日〇〜〇.巳12 

0.刷〜0.日22 

江670〜 0.73 己 

0.7 己日〜 0.8 己2 

0.842〜0.972 



Im 

1.2 m 

1.5 m 

2 m 

3 m 

己 m 

10 m 

00 

F 4 

0.日犯〜1.008 

1.19 〜 1.21 

1.48-1.52 

1.日已〜2.日4 

2.日！〜3.10 

4.74-5.29 

8.9 日〜1 1.3 

8己.7〜00 

F 巳.日 

0.9 目〇〜1.0 1] 

1.18 〜 1.22 

1.47〜1.已3 

1.9 己〜2.日巳 

2.88 〜 3. 13 

4.日日〜已 .40 

日.日日〜11.日 

巨2.日〜00 

F 8 

0.日日巳〜1.01巳 

1.18 〜 1.22 

1.4 日〜 1.54 

1.93 〜 2.08 

2.日3〜 3.1 日 

4.已3〜己.巳吕 

日.21〜に.日 

44. 3〜00 

FIT 

0.97 目〜1.022 

1.17 〜 1.23 

1.4 己〜1.已己 

1.90〜と11 

2.77 〜3ぶ8 

4.3 日〜己.88 

7.日巳〜14.己 

31 .4 〜00 

F 16 

0.971〜1.031 

1.1 日〜 1.2 己 

1.43〜1.巳8 

1.8 已〜 2.1 目 

2.日8〜 3.41 

4. 14〜己 .2 己 

己.日8〜17.吕 

22. 3〜〇〇 

F 22 

0.日日〇〜1.04己 

1.14 〜 1.27 

1.40〜 1.62 

1.81 〜 2.24 

2.己7〜 3. 63 

3.87 〜 7. 17 

己.21〜27.0 

1己.8〜00 

F 32 

0.日4巳〜1.0已己 

1.12 〜1.30 

1.3 日〜 1.68 

1.74 〜 2.3 巨 

2.43 〜3.日8 

3.巳4〜8.80 

5.39-96.3 

11 .3 〜の 

F 4 巳 

0.924〜1.0配 

1.08〜 1.3 己 

1.31 〜 1.77 

1.6 日〜2.己日 

2.2 日〜4.日2 

3. 17〜13.0 

4.巳巳〜00 

日.0己〜00 


レンズ使用時のま意 


レンズ 

フィルター使用可能枚数※1 

コンバーター HC XI. 7使用巧/不可 

巧蔵フラッシュの使用可/不可 

HC Macro 

1 20mm 

1枚 

装着可能ですび、おすすめでさません。 

* オートフォーカスち使用でさません。 

X 

*70 cm より近距離で撮影した場合、鏡目同によってフ 
ラッシュ光びケラレます。 


:フィルターを使用可能枚数より多く重ねて使用すると、四隅での画 
面ケラレが発生しまず。 

* マニュアルフォーカス使巧時、無限遠（〇〇)、最短撮影距離端でフォーカ 
スリングげ止まった後、無理に動かさないでください。故障の原因にな 
ります。 

* 本レンズ使用時は、 Average :平均測光の使用をおずすめします。 

近接撮影での Center W :中央部重点測光、 Spot :スポット測光の使用は、 
原理上、測光誤差び生じる可能性びありますので、おすすめできません。 


* 本レンズを取り付けたカメラボディを兰脚に取り付けると、雲台の大き 
さによっては鏡服の一部が接軸することがあります。このよラな場合は 
別売のクイックカップリングをご使用ください。 

ホ本レンズをカメラに取り付けた後にクイックカップ U ングを装着しよラと 
ずると、クイックカップ U ングによってレンズが傷つく場合がありまず。 
クイックカップリングを カメラに 装着した後、レンズをカメラに取り付け 
て < ださい。 

クイックカップリングを カメラ か5取り外す際ち、レンズをカメラか5取 
り外した後、クイックカップリングを取り列してください。 


取扱上のごま意 主な仕様 


くレンズの清掃> 

•レンズのすり傷は、想像し U 上にシャープネスの莫化につなびります。何 
となくコントラストび低下し、しま0のない写真になった5、す0傷び 
原因になっていることび考え5れます。そこで、レンズ清掃はじ(下のよ 
ラにミち意深く行ってください。 

①レンズ表面のごみ-ほこりをブ□アーブラシで吹を飛ばしてください。 

資)ク U- ニングペーパーに市販のレンズク U- ニング液を浸して、軽くレ 
ンズの中むか5周辺に向かって、回しなび5ふさ取0ます。 

矮レンズの巧れびとれた5、乾いたク U— ニングペーパーでレンズク U — 
ニング液のふさむ5をレンズの中むか5周辺に向かって回しなび5軽く 
ふき取ります。 

•レンズにごみ、ほこりなどび付いているときに、息を吹きかけてシリコ 
ンク n スなどでふくことは絶対避けてください。す0傷発生の原因にな 
ります。 


くレンズの保管> 

•レンズ単体で放置する場含には、レンズへの傷、ごみ、ほこりなどの付 
着を防止するため、必ずレンズにレンズキャップとレンズ U アキャップ 
を取り付けてください。 

•レンズを保管する場合には、レンズポーチに入れ、湿気、ほこりのない 
ところに保管してください。 


製品名 

SUPER-EBC FUJINON 

HC Macro 120 mm 1：4 

マウント 

GX 64 已 AF マウント 

焦点距離 

120 mm (3 已 mm 換算約 7 巳 mm ) 

レンズ構成 

日群9枚構成 

画ち 

33。 

絞り 

F 4 〜 F 4 已 

撮該距離 

日.3日 m 〜〇〇 

撮嚴倍率 

等倍（倍率は is で表示） 

フィルター径 

ゆ日 7 mm 

フィルタ-使用可能枚效 

1枚 

寸法 

ゆ目 7 mmx 161 mm (フランジ面から） 

を長1 67 mm 

費量 

13巳巳邑 

付属品 

レンズキャップ、 IJ アキャップ、レンズポーチ 

レン; D - ド刷売） 

けタルつ-ドパヨネット式） 

レンズフード HC 120 


* 仕様-性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 

富±フイルムイメージング株式会社 

干1 05-8443 まま都港区虎ノ門1 -2-8 虎ノ門琴平タワー 
TEL (03)6203-6210 

* 平お16年12月泌日までは下記へおおいします。 

干 106-8620 ま京な港区西巧ホ 2-26-30 TEL (03) 3406-2347 
Printed in Japan 202 B 110 91810 FGS -4061 1 1- FPO -01 














































































































































呵 FUJIFILM 


使用説明書 


CX645AF 

Professional 


SUPER-EBC FUJINON HC 300mm 1:4 .已 


まをにご使用いただ < ために 


• この製品および付属品は、写真撮影け外の目的に使用しないでくだ 
さい。 

•製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読 
みの上、正しくご使用ください。 

•取り扱い方法につきましては、カメラの使用説明書を参照してくだ 
さい。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでち見られるところに必ず 
保管してください。 


A 書告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。_ 

($) 絶巧に分解しないでください。けがなどの恐れがあります。 

A レンズを通して太陽や強い光源を見ないでください。失明の恐 
れがあります。 

A 太陽光がレンズを通して近くのちのに結像すると火災の恐れが 
あります。レンズキャップを付けるか、直射日光の当たらない 
場所に保管してください。 


交換レンズの取り付け 


1ボディのフ□ントキヤップを外ず 



〇レンズ□ック解除ボタンを押しなが5、 

負ボディのフ□ントキャップを反時計回りに 
回し、 

©フ□ントキヤップを外します。 


2交換レンズのリアキャップを外ず 



交換レンズのリアキャップを反時計回りに回 
して外します。 


3交換レンズをボディに取り付ける 



〇交換レンズ側のホい指標とボディ側のホい指 
標を合わせて、 

色交換レンズをまっすぐはめ込みます。 

包カチッと音がするまで時計回りに回し、交換 
レンズを取り付けます。 


交換レンズの取りかし ■ レンズキャップの着脱 



〇レンズ□ック解除ボタンを巧しながら、 
©交換レンズを反時計回りに回します。 
© レンズを前方に外します。 


レンズキャップ正面の2力所のつまみを内側に押し 
ながら、レンズ先端のねじ部に取り付けたり、取り 
外したりします。 


=脚应の使い方 


*兰脚座にクイックカップリング側売）が取り付け5れまず。 


横位置撮影のとさ 



縦位置撮影のとき 



〇兰脚座回転つまみを反時計回りに回して 
ゆるめます。 

©指標が図の位置にくるように、兰脚座回 
転つまみを回します。 

* 三脚座回転つまみを回すとさ、グリップと=脚座回 
転つまみの間に指を挟まないようにご注意ください。 


与脚座の取り外し方 



S 脚座のねじを反時計回りに回すと、 S 脚座 
取り付けねじがゆるみ、3却座を取り外せます。 


* 三脚座を取り付けるとを、三脚座取り付けねじを時 
計回りに完全に止まるまで回し、しっかり取り付け 
てください。しっかり取り付けていないと 、力が 
ブレやレンズの脱落の恐れびあります。 


被写巧深度表（を位: 



2.4 巳 m 

3 m 

4 m 

己 m 

7 m 

10 m 

20171 

00 

F 4 .巳 

2.44 〜 2.4 日 

2.日8〜 3.02 

3.日7〜4.03 

4.日日〜己0己 

日.9日〜7.10 

日.80〜1021 

1日.1日〜20.8日 

4巳 8.7 〜 W 

F 5.6 

2.44 〜 2.4 日 

2.日8〜 3.02 

3.日日〜 4.04 

4.日4〜日 .0 日 

巴.88〜 7. 12 

日.7日〜10.2日 

1日.02〜21.0日 

377.2 〜 CO 

F 8 

2.43 〜 2.47 

2.97 〜3.03 

3.9 巳〜4.0己 

4.92 〜已 .08 

日.84〜 7. 17 

目.日日〜10.37 

18.目4〜21.日日 

2服日 〜 CO 

Fll 

2.43 〜 2.47 

2.日日〜3.04 

3. 93〜4.07 

4.89 〜已 .12 

6.77-7.25 

日.巳3〜10.己3 

18.14〜2と31 

188.日 〜 CO 

FI 目 

2.42 〜 2.48 

2.9 日〜3.日日 

3.90 〜 4. 11 

4.84 〜已 .17 

6.68-7.36 

日.34〜10.7日 

17.47〜23.43 

133.日 〜 CO 

F 22 

2.4 □〜2.巳0 

2.日3〜3.08 

3.8 日〜 4.1 日 

4.78 〜日 .2 己 

日.日日〜7.巳1 

日.10〜11.12 

1日.已日〜2巳ぶ3 

日 4.78 〜 CO 

F 32 

2.38 〜2.巳2 

2.90-3.1 1 

3.81 〜 4.22 

4.日9〜日 .3 日 

巴.3日〜 7.7 已 

8.77 〜11.日日 

1巳.己2〜28.33 

日7ぶ日 〜 W 

F 4 巳 

2.3 日〜2.巳已 

2.8 己〜 3.1 日 

3.73 〜 4.32 

4.巳8〜日.已2 

巴.17〜 8. 12 

8.3 巳〜12.已4 

14.22〜34.34 

47.70 〜 CO 


レンズほ用時のま意 


レンズ 

フィルター使用可能枚数※1 

コンパーター HC XI . 7使用可/不可※吕 

巧蔵フラッシュの使用巧/不可 

HC 300 mm 

2 枚 

装着 可能ですび、オートフォーカス機能、フォ 
ーカスエイド磯能び働さません。マニュアルフ 
ォーカスでご使用 < ださい。 

〇 


:フィルターを使用可能枚数より多く重ねて使用すると、四隅での画 
面ケラレが発生します。 

《2 :才ートフオーカスの場合、ファインダ ーLCD に" AF not possible " (才 
ートフオーカスび働き■ません）、グリ ップ LCD に" AF not possible with 
this lens (このレンズではオートフオーカスは働きません）"と表示さ 


れますので、 DRIVE ボタンを押して、マニュアルフォーカスに切り替 
えてご使巧ください。 

* マニュアルフォーカス使用時、無限遠（〇〇)、最短撮影距離端でフォーカ 
ス U ングが止まった後、無理に動かさないでください。故障の原因にな 
りまず。 


取巧上のごを意 


くレンズの清掃> 

•レンズのすり傷は、想儘 ULL にシャープネスの努化につなびりまず。何 
とな<コントラストび低下し、しまりのない写真になったら、す0傷び 
原因になっていることび考え5れます。そこで、レンズ清掃は!; TF のよ 
ラにま意深く巧ってくださし、。 

①レンズ表面のごみ-ほこ〇をブ□アーブラシで吹き飛ばしてください。 

感クリーニングペーパーに市販のレンズクリーニング液を浸して、軽くレ 
ンズの中むか5周辺に向かって、回しなび5ふき取0ます。 

感レンズのちれびとれた5、乾いたク U —ニングぺーパーでレンズク U — 
ニング液のふさむ5をレンズの中むか5周辺に向かって回しなび5軽く 
ふき取ります。 

•レンズにごみ、ほこりなどび付いているときに、息を吹きかけてシリコ 
ンク□スなどでふくことは絶対避けて<ださい。す0傷発生の原因にな 
0ます。 

くレンズの保管> 

•レンズ単体で放置する場合には、レンズへの傷、ごみ、ほこりなどの付 
着を防止するため、必ずレンズにレンズキャップとレンズ U アキャップ 
を取り付けてくださし、。 

•レンズを保管する場合には、湿気、ほこりのないところに保管してくだ 
さい。 


をな仕様 


製品名 

SUPER-EBC FUJINON 

HC 300mm 1:4 .日 

マウント 

GX 64 已冉 F マウント 

焦点距離 

300 mm (3 已 mm 換算約1 88 mm ) 

レンズ構成 

7群9枚構成 

画角 

13" 

絞0 

F 4 .已〜 F 4 日 

撮影距離 

2.4 己 m 〜〇〇 

フィルター径 

ク日己 mm 

フィルタ-使用可能碰 

2枚 

寸法 

巧1日 2 mmx 1 92 mm (フランジ面か 5) 全長1日 8 mm 
高さ: 138 mm 脚座含む） 

質量 

184日吕（本体のみ)、 1 目 S 日呂（云脚座含む） 

付属品 

レンズフード HC 3 日日、レンズキャップ、 

U アキャップ、専用ケース 


* 仕様-性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承くださし、。 


富±フイルムイメージング株式会社 

T105-8443 まを都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー 
TEL(03)6203-6210 

Printed in Japan 202B110 91821 FGS- 507102 -FPO-02 






































































































































































呵 FUJIFILM 


13ま用説0月書] 


GX645AF 

Professional 


コンノ 'I— 夕一 HC X1 -7 


レンズのをろ側に装着することで、メインレンズの約 1.7 倍の焦点距離での撮影が可能になります。 

*HC 35 mm . HC 已日 -1 1 Omm レンズには使用できません。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影が外の目的に使用しないでください。 
■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよく 
お読みの上、正しくご使用ください。 

■取り扱し巧まにつきまし口ま、カメラの使用説明書を参照して 
ください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでを見5れるところに 
必ず保管して < ださい。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死こまたは 
重傷を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 


® 絶対に分解しないでください。けびなどの恐れびあります。 

A 本製品を通して太陽や強い光源を見ないで<ださい。失 
明の恐れびあります。 

A 太陽光びレンズを通して近くのをのに結像ずると火災の 
恐れびあります。レンズキヤッフを付けるか、直射日光 
の当たらない場所に保管してください。 


ンバーターの取り付け 



〇コンノ くーターの□ック解除ボタン 
を押しながら、 

曾コンバーターのフ□ントキヤップ 
を回してがします。 



〇レンズ側の赤い指標とコンバー 
夕一側のホし''指標を合わせて、 

尽コンノーターをまっすぐはめ込み、 
矢印方向に回します。 



コンバーターの1」アキトツプを反時 
計回りに回して外して、レンスを力 
メラに取り付けます。 


取り外し 



取扱上のごま意 


〇コンバーターの□ック解除ボタン 
を巧しなわ‘巧、 

尽コンノ くーターを矢印方向に回して 
外します。 


〈レンズの清掃〉 

•レンスのすり傷は、想像 i ; (上にシャーフネスの劣化につなびります。何となくコント 
ラストび低下し、しまりのない写真になったら、すり傷び原因になっていることび考 
えられます。そこで、レンス清掃は似下のようにを意深く行ってください。 

①レンズ表面のごみ-ほこりをブ n アーブラシで吹き飛ばしてください。 

③ク U —ニングペーパーに市販のレンズク U —ニング液を浸して、軽くレンスの中むから 
周辺に向かって、回しなびらふき取ります。 

⑤レンスのちれびとれたら、乾いたク U —ニングペーパーでレンスクリーニング液のふさ 
むらをレンズの中むから周辺に向かって回しなびら軽くふき取ります。 

•レンスにごみ、ほこりなどびついているときに、息を吹さかけてシリコンク□スなど 
でみくことは絶巧避けてください。すり傷発生の原因になります。 

〈レンズの保管〉 

•レンス単体で放置する場合には、レンズへの傷、ごみ、ほこりなどの付着を防止する 
ため、必ずレンズにレンズキャツフとレンス U アキャツフを取り付けてください。 

• レンスを保管する場合には、レンスポーチに入れ、湿気、ほこりのないところに保實して 
くださし)。 


♦主な仕様 


マウント： GX 目4已 AF マウント 
レンス構成： 4群目枚構成 
倍率：1 .7 倍 

寸法： 084 mmx 已 Omm (フランジ面から）全長已目.己 mm 
質量（重量）： 4已已旨 

去仕様.性關ま、予告なく変更する場合びありまずのでご了承ください。 

Printed in Japan 202 B 1 0673811 FGS - 305104 - FPO -02 


> 露出倍数に ついて 

露出倍数は 2.8 となります。 

コンバーター HC XI .7 使用時はレンズの絞り値び1.己ステップ 
暗くなります。 

このため、 LCD 表示には1.已ステップ暗くなった絞り値 (シャッ 
タースピード値）び自動的に表示されます。 

* 例えば、レンズの絞り値び F 2.8 のときは、 1. 已ステップ暗く 
なった F 4.8 の表示となります。 


富±写真光機株式会社 

干 331-9624 巧玉県さいたまホ化区植か町 1-324 
カメラき業部き業部 TEL (048)668-2236 












呵 FUJIFILM 


13 ま用説明書] 


GX645AF 


接写リング 
HC13mm/HC 26mm/HC 52mm 


ボディとレンズの間に装着ずることで、接写ができるようになります。 
■接写リング 



接写リング 接写リング 

HC 13 mm HC 26 mm 



安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真撮影ながの目的に使用しないでください。 

•製品の安全性には十分配慮してお0ますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用 
ください。 

•取り扱い方法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになったをで、いつでを見られるところに必ず保管してください。 


A 警告 


この表示をお視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定さ 
れる内容を示しています。 


® 絶対に分解しないでください。けびなどの恐れびあります。 


♦主な仕様 



接写リング HC 13 mm 

接写リング HC 26 mm 

接写リング HC 已吕 mm 

マウント 

GX 曰4已 AF マウント 


084mmx 1 3 mm 

084mmx26mm 

0 84 mm X 已 2 mm 

寸法 

(フランジ面から） 

(フランジ面か 5) 

(フランジ面から） 


全長19.日 mm 

全長32.日 mm 

を長58.日 mm 

質量僅量） 

9ち呂 

120 呂 

160吕 


* 仕様•性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 


Printed in Japan 202 B 10 640122 FGS -4061 1 1- FPO -03 


接写リングの取り付け 



〇接写リングの□ック解除ボタンを 
巧しなび5、 

©接写リングのフ□ントキヤップを 
回して列します。 


接写リングの取り付け 



接写リングのリアキヤツプを反時計 
回りに回してがして、レンズをカメ 
ラに取り付けます。 



〇レンズ側のホい指標と接写リング 
側のホい指標を合わせて、 

尽接写リングをまっすぐはめ込み、 
矢印方向に回します。 


取り外し 



〇接写リングの□ック辭除ボタンを 
押しながら、 

©接写リングを矢印方向に回してが 
します。 


* コンバーター使用時にをカメラの AE 機能は働さます。撮影距離、撮影倍率、露出補正量 
は、撮影距離一覧表をご参照< ださい。 

* 接写 U ング使用時は被写巧深度び浅<なります。絞りを絞って撮影されることをおすすめ 
します。 

*HC Macro 120 mm は装着可能ですび、おすすめでさません。 

富±フイル厶イメージング株式会な 

干1 05-8443 ま京都港区虎ノ門1 -2-8 虎ノ巧琴平タワー 
TEL (03) 6203-6210 

* 平ぶ化年12月26日までは下記へお頂いします。 

〒106-8620ま穿:な港区西お布 2-26-30 TEL (03 口 406-2347 






















































接写リング使用時撮影距離一覧表 


接写リング 

レンズ 

フォー カスに置 

13 mm 

26 mm 

己 2 mm 

撮影匪離帅 

レンズ面から 

撮影倍率 

露出補正量 

撮画 ( m ) 

レン XI から 

撮影倍率 

露出補正量 

撮影賴 m ) 

いズ面か5 

撮影倍率 

露出補正量 

35 mm 1: 3.已 

〇〇 

0.27 

0.08 

0.3已 

+0.3 

0.24 

0.03 

0.72 

+0.7 

0.24 

0.01 

1.4 已 

+ 1.0 

0.5 m 

0.2已 

日.0白 

0.47 

+0.3 

0.23 

0.02 

0.84 

+0.7 

0.24 

0.00 

1.58 

+ 1.0 

已 0 mm 1: 3.5 

〇〇 

0.37 

0‘1扫 

0.己已 

+0.3 

0.28 

0.08 

0.52 

+0.已 

0.26 

0.03 

1.03 

+ 1.0 

0.6 m 

0.31 

0.12 

0.38 

+0.3 

0.26 

0.07 

0.64 

+0.7 

0.26 

0.03 

1.17 

+ 1.0 

80 mm 1: 2.8 

〇〇 

0 .白日 

日'已白 

0.1已 

+0.3 

0.44 

0.30 

0.32 

+0.7 

0.33 

0.17 

0.63 

+ 1.3 

0.7 m 

0.44 

日.30 

0.31 

+0.7 

0.37 

0.21 

0.47 

+ 1.0 

0.3己 

0.14 

日.78 

+ 1.7 

1 00 mm 1: 2.2 

00 

日.日已 

0.80 

0.13 

+0.4 

0.58 

0.42 

0.26 

+0.7 

0.41 

0.23 

0.52 

+ 1.2 

0.9 m 

0.57 

0.40 

0.27 

+0.7 

0.46 

0.28 

0.40 

+ 1.0 

0.39 

0.18 

0.6己 

+1.已 

1 50 mm 1: 3.2 

〇〇 

1.99 

1.79 

0.日白 

+0.3 

1.14 

0.93 

0.17 

+0.7 

日‘73 

0.50 

日.3己 

+ 1.0 

1.3 m 

0.93 

日.74 

0.23 

+0.3 

0.77 

0.56 

0.32 

+0.7 

0.63 

0.3白 

日.4日 

+ 1.0 

210 mm 1：4 

00 

3.82 

3.58 

0.0己 

+0.3 

2.12 

1.87 

0.12 

+0.5 

1.29 

1.01 

0.2已 

+ 1.0 

1.8 m 

1.3 扫 

1.14 

0.21 

+0.3 

1.16 

0.91 

0.27 

+0.已 

日.目已 

0.68 

0.40 

+ 1.0 

300 mm 1:4.已 

00 

7.1 扫 

6.92 

0.04 

+0.3 

3.92 

3.64 

0.0日 

+0.已 

2.31 

2.02 

0.18 

+0.9 

2.5 m 

1.日扫 

1.71 

0.18 

+0.3 

1.69 

1.41 

0.23 

+0. 已 

1.39 

1.1 1 

0.34 

+0.9 

已 0-1 1 0 mm 

1: 3.5-1 :4.己 

己 0 mm 

〇〇 

0.41 

0.1 扫 

0.己巳 

+0.3 

0.32 

0.08 

0.50 

+0.7 

日‘30 

0.03 

1.01 

+ 1.3 

0.7 m 

日.34 

0.10 

0.37 

+0.3 

0.30 

0.04 

0.日已 

+0.7 

0.29 

0.01 

1.21 

+ 1.3 

80 mm 

〇〇 

日.70 

0.48 

0.17 

+0.3 

0.47 

0.24 

0.33 

+0.7 

0.38 

0.13 

0.6己 

+ 1.0 

0.7 m 

0.43 

0.20 

0.33 

+0.3 

0.37 

0.12 

0.52 

+0.7 

0.34 

0.07 

日.日1 

+ 1.0 

11 0 mm 

00 

1.17 

0. 日已 

0.12 

+0.3 

0.73 

0.50 

0.24 

+0.3 

0.53 

0.27 

0.48 

+ 1.0 

0.7 m 

0.52 

0.29 

0.34 

+0.3 

0.4己 

0.21 

0.49 

+0.3 

0.41 

0.14 

0.78 

+ 1.0 


接写リング 

レンズ 

フォーカス f な置 

39 mm (13+2 已） 

6己 mm (13+ 已 2) 

7 Smm (2 巨+已 2) 

9 1 mm (13+2 扫+已 2) 

撮影匪離帅 

レン施から 

撮影倍率 

露出補正量 

撮影歴 ( m ) 

レン xa から 

撮影倍率 

露出補正量 

撮影頭 m ) 

いズ面から 

撮影倍率 

露出補正量 

撮影匪離か) 

レンズ面から 

撮影倍率 

露出補正量 

35 mm 1: 3.5 

〇〇 

0.23 

0.01 

].0白 

+ 1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

日.己 m 

0.23 

0.01 

1.21 

+ 1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

已 0 mm 1: 3.5 

〇〇 

0.26 

日‘〇已 

0.78 

+ 1.0 

0.26 

0.02 

1.29 

+ 1.3 

0.27 

0.01 

1.55 

+ 1.3 

- 

- 

- 

- 

0.6 m 

0.2已 

0.04 

0.90 

+ 1.0 

0.2已 

0.01 

1.43 

+ 1.3 

0.27 

0.01 

1.70 

+ 1.7 

- 

- 

- 

- 

召 0 mm 1: 2.8 

〇〇 

0.3日 

0.21 

0.47 

+ 1.0 

0.32 

0.08 

0.7日 

+ 1.7 

0.3 己 

0.06 

0.日已 

+ 1.7 

0.32 

0.日已 

1.1 1 

+2.0 

0.7 m 

0.33 

0.17 

0.63 

+ 1.3 

0.32 

0.08 

0.94 

+ 1.7 

0.3己 

0.07 

1.10 

+2.0 

0.32 

0.0日 

1.26 

+2.3 

1 00 mm 1: 2.2 

〇〇 

0.47 

0.29 

0.3白 

+ 1.0 

0.39 

0.1白 

0.日已 

+1.已 

日.38 

0.1 已 

0.78 

+ 1.7 

日.37 

0.14 

0.91 

+1. 白 

日.白 m 

0.41 

日‘22 

0.53 

+ 1.2 

0.38 

0.1巨 

0.7日 

+ 1.7 

0.37 

0.14 

0.92 

+ 1.9 

0.37 

0.13 

] .〇已 

+2.1 

1 50 mm 1: 3.2 

〇〇 

0.86 

0.64 

0.己已 

+0.7 

0.66 

0.47 

0.43 

+ 1.3 

0.61 

0.42 

0.52 

+ 1.3 

0.58 

0.38 

0.61 

+ 1.7 

1.3 m 

日.白8 

0.46 

0.40 

+0.7 

0.59 

0.40 

0.58 

+ 1.3 

0.57 

0.37 

0.6己 

+ 1.3 

0.56 

0.34 

0.7已 

+ 1.7 

210 mm 1：4 

〇〇 

1.56 

1.30 

0.18 

+0.7 

1.13 

0.88 

0.31 

+ 1.0 

1.03 

0.77 

日.37 

+ 1.3 

0.96 

0.69 

0.43 

+ 1.3 

1.8 m 

1.03 

0.77 

0.34 

+0.7 

0.90 

0.6已 

0.47 

+ 1.0 

0.86 

0.60 

0.53 

+ 1.3 

0.83 

0.56 

0.60 

+ 1.3 

300 mm 1:4.已 

00 

2.84 

2. 已已 

0.13 

+0.7 

1.99 

1.67 

0.22 

+ 1.1 

1.79 

1.4 已 

0.27 

+ 1.3 

1.64 

1.30 

0.31 

+ 1.4 

2.5 m 

1.51 

1.22 

0.己白 

+0.7 

1.30 

0.98 

0.3日 

+ 1.1 

1.24 

0.91 

0.44 

+ 1.3 

1.19 

0.85 

0.4日 

+ 1.4 

已 0-1 1 0 mm 

1: 3.5-1 :4.己 

己 0 mm 

〇〇 

0.30 

〇‘〇已 

0.7已 

+ 1.0 

0.30 

0.01 

1.26 

+ 1.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.7 m 

0.29 

0.02 

0.93 

+ 1.0 

0.30 

0.01 

1.4 日 

+ 1.7 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

80 mm 

〇〇 

0.41 

0.16 

0.50 

+0.7 

0.37 

0.09 

0.83 

+ 1.3 

0.37 

0.08 

1.00 

+ 1.3 

0.37 

0.0日 

].1白 

+ 1.7 

0.7 m 

0.34 

日‘0日 

0.72 

+0.7 

0.34 

0.0已 

1.10 

+ 1.3 

0.34 

0.04 

1.2 日 

+ 1.3 

0.3巳 

0.03 

1.49 

+ 1.7 

11 0 mm 

00 

0.59 

日.3已 

0.3己 

+0.7 

0.50 

0.23 

0.60 

+ 1.0 

0.48 

0.20 

0.7 吕 

+ 1.3 

0.47 

0.17 

0.84 

+ 1.3 

0.7 m 

0.42 

0.16 

0.63 

+0.7 

0.40 

0.12 

0.92 

+ 1.0 

0.40 

0.1 1 

1.07 

+ 1.3 

0.40 

0.10 

1.21 

+ 1.3 


* - :使用不可能を表します。 * 露出補正量は EV 値です。 □ 部分は AF び働きません。 





















































































呵 FUJIFILM 


[AE ファインダ ー FL | 


GX645AF 

Professional 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影が外の目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりまずび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用くださ 
い。 

■取り扱し巧法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでを見られるところに必ず保管して<ださい。 



化 


A 




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
想定される内容をおしています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
容、および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


忌 


® 絶対に分解しないでください。けびなどの恐れびあります。 

^ Q フラッシュを人の目に近づけて発光しないでくださし、一時的に視力に影響ず 
m ることびあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください 

G ファインダーを通して太陽や強い光源を見ないでください。失明の恐れびあり 

ます。 


本製品をぬらしたり、妨れた手で触ったりしないでくださし、。 


A 

意 


/!\自転車や自動車-列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影を 
しないで<ださい。交通事故などの原因となることびあ0ます。 

A 太陽光びレンズを通しておくのちのに結儘すると乂がの恐れびあります。レン 
スキャッフを付けるか、直射日光の当たらない場所に保管してください。 
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富 ± 写真光機巧ま会社 

干 331-9624 巧玉県さいたまホ：!ヒ区植竹巧 1-324 
カメラ事業部営業部 TEL (048)668-2236 








呵 FUJIFILM 


使用説明書 


mmam アングルファインタ '— _ 

アングルファインダーは 36cr 回転しますので、アングルに含ねせてファインダーを見や 
すい角度に調整できます。また、上下•左ちとも正像ですので、フレーミングや撮影に専 
念できます。□ーアングル撮影、接写撮影、縦位置撮影などにご使用ください。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真撮影!^ソがの目的に使用しないでくださし、。 

• 製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの 
上、正しくご使用ください。 

•取り扱い方法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 
♦ この説明書はお読みになった後で、いつでち見5れるところに必ず保管 
してください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び死亡または重傷 
を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 

® 絶対に分解しないでくださし、けびなどの恐れびあります。 

A 本製品を通して太陽や強い光源を見ないで<ださい。失明の 
恐れびあ0ます。 


☆アングルファインダーをご使用の際は、 AE ファインダーの改造が必要となります。 
お手持ちの AE ファインダーにアングルファインダーを装着するための改造は、 

富±フイルムサービスステーションにご用命願います。 


参各部の名称 



アングルフアインダーの取り付け 


OAE ファインダーのアイキャップを反時計回りに回して外します。 

©アングルファインダーの取り付けねじ部の根元を持ちます。 

AE ファインダーのアイキャップ取り付けねじ部にアングルファインダーの取り付けね 
じ部を合わせ、時計回りに回して取り付けます。 

腹=アングルファインダー先端の取り付けねじ部が固定され、アングルファインダーだ 
けが回転するようになるまで、しっかりねじ込んでください。 

* 使用中にアングルファインダー取り付けねじ部が撼むことがありますので、しっかり締めてくださ 
い。 

* アングルファインダーの角度を変えるとさは、アングルファインダー本体を時計回りに回転させて 
ください。反時計回りに回すと、アングルファインダー取り付けねじ部びを農むことがありますので 
ご注意ください。 

* 持ち運びなどをするとさは、アングルファインダーを持たず、カメラ本体を持つよラにしてくださ 
し、破損の原因となります。 


視度調節 


AE ファインダーの視度調節ダイヤルをご使用<ださい。 

* 詳しくはカメラ本体の使用説明書をご参照ください。 



•主な仕様 


アングルフアインダーへのアイキヤップの取り付け 


外乱光などが気になる場含は、接眼リングを取り外し、改造後の AE ファインダーに付属 
されているアイキャップをアングルファインダーに取り付けてください。 


形式：ダ八プリズム式アングルファインダー 
ファインダー倍率：1倍- 
角度調整： 360°回転可能 

視度調節： AE ファインダー内蔵の視度調節ダイヤ 


* 眼鏡などをご使用の場合は、画面にケラレが発生することびあります。 
*ケラレが気になる場合は、標準の接眼1」ングをご使用ください。 


アングルフアインダーの取り外し 


アングルファインダー取り付けねじ部を反時計回りに回して外します。 

* アングルファインダーを取りがしたら、レンズ保護のためにも、ケースに収 
納し保管してください。 


ルを使用 


寸法： 34 mmx 87 mmx 目1 mm 



質量運量）：] 4已呂 
付属品：ケース 

* 仕様-性能は、予告なく変更する場合びありますのでご 
了承ください。 

富±写真光機株式会社 

干 331-9624 巧玉県さいたま巿か区植れ町-324 
カメラま業部 TEL (048)668-2236 

専用ケ —人 Printed in Japan 202 B 1 1096900 FGS - 406107 - FPO -01 
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13ま用説明書] 


GX645AF 

Professional 


フオー カシン グスク IJ — ン スタンダード/グリッドタイプ 


カメラ本体に標準装備されたスタンダードタイプと、水平、垂直などの構図が決めやずい 
グリッドタイプがラインアップされています。巧遠に合わせて交換してください。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影攻外の目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使巧ください。 
■取り扱いちまにつきましては、カメラの使用説明書を参照してくださし、。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでを見られるところに必ず保管してください。 


フ3 

-- カシングスクリーンの取りがし 

■ 

取り付け 


[お電源を切り、 

山ファインダーをがず 



OON’OFF ボタンを押して電源を切 
0ます。 

©ファインダー□ック解除ボタンを 
押して、 

©ファインダーを取りがします。 


ra フォーカシングスクリーンを 
取り出ず 



フオーカシングスク1」ーンち端の突 
起部を巧しなびら、フオーカシング 
スク U —ンを持ち上げ、取り出しま 
す。 



フオーカシングスク U —ンを左側の 
バネに押し付けなびら、下側に止ま 
るまで押し込みます。 


•フオーカシングスク U —ン交換時には、カメラのミラーや 
スク U —ンに傷や指紋を付けないよラにご注意ください。 
■スク1」ーンにごみや汚れび付いた場合は、ブロアープラシ 
で吹き飛ばし、シリコンク n スなどのやわ5かい巧で軽く 
ふいてください。 


•まな仕様 

形式：アキュートマツト D タイプ 
寸法： 61.巳 mm X 4巳.巳 mm X 4 mm 

(61 .日 mm X 4巳.己 mm X 8 mm (突起部含む)） 

質量厘量）；12旨 

* 仕様•性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承くださし、。 
* アキュートマットは、ミノルタ株式会社の登録商標です。 


Printed in Japan 202 B 1 0673651 FGS - 305104 - FPO -02 


富 ± 写真光機株式会社 

干 331-9624 巧玉県さいたま巿化区植竹町 1-324 
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[フイルムマガジン] 


GX645AF 

Professional 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影政外の目的に使用しないでください。 

•製品の安全性には十分配慮しておりまずが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用くださ 
い。 

♦取り扱し巧法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでを見られるところに必ず保管して<ださい。 


A 

整 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
想定される内容をおしています。 

A 

讓 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
容、および物的損害のみの発生び想定される内容をおしています。 


® 絶対に分解しないで<ださい。感電の恐れびあります。 

^電池び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電 
池を取り出してください。発火ややけどの恐れびあります（電池を取り出す際、 
やけどには十分ご注意 < ださい)。 

A 本製品を水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったとさは、 
A ただちに電池を取り出してください。発熱-発火の恐れびあります。 

5 電池の分辭、加熱、火中への投入、充電、シヨートは絶対にしないでください。 

破裂の恐れびあります。 

A 指定ながの電池を使わないでください。発熱■発火の恐れびあります。 

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤って飮み込 
む恐れびあります。万一飲み込んだ場含には、ただちに医師の診察を受けてく 
ださい。 


A 

意 


本製品をぬらしたり、妨れた手で触ったりしないでください。 

/ K 電池の©©を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液を 
れにより、発火、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 
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富 ± 写真光機株式会社 

干 331-9624 巧玉県さいたま巧化区植サ町 1-324 
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FUJIFILM [ フイルムカセツ I 


GX645AF 

Professional 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影が外の目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりまずび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用くださ 
い。 

■取り扱い方法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでを見られるところに必ず保管してください。 


^この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
胃想定される内容をおしています。 

口_ 

合 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
星容、および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 

忌 


^ ® 絶対に分解しないでください。けびなどの恐れびあります。 


告 A 本製品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。 



富±写真光機株式会社 

甲 331-9624 巧玉県さいたま巿か区植竹巧 1-324 
カメラ事業部営業部 TEL (048)668-2236 
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呵 FUJIFILM 


使用説明書 


GX645AF 

Professional 


インスタントフィ j レムマガジン 

インスタントフイルム用のマガジンでず。 


■使用ずるフイルム 8.己 cmx ] 0.8 cm サイズ(画面ヴイズ 7.3 cmx 9 万 cm ) のピールアパートタイプのインスタントフイルム 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影政外の目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使巧くだ 
さし、 

♦取り扱いちまにつきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

♦この説明書はお読みになった後で、いつでち見られるところに必ずな管してください。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び死こまたは重傷を負ラ可能性び想定される 
内容を示しています。 


® 絶対に分解しないでくださし1。けびなどの恐れびあ0ます。 


インスタントフィルムマガジンの取り付け 



遮光板インジケーターびホになってい 
ることを確認してか日、 

〇フイルムマガジン□ック解除レバーを 
時計回りに回し、 

曾フイルムマガジン□ック解除レバーを 
巧し、 

尽フイルムマガジンをカメラからがします。 



インスタントフイルムマガジンのカバー 
をがします。 



フイルムマガジンの取り付けと同じ要 
領で、インスタントフイルムマガジン 
をカメラに取り付けます。 


■インスタントフイルムマガジン 
を取りがずときは、必ず引をぶた 
を取り付けてください。 



* 弓 I さぶたを取りがしたままでは安全 n ッ 
クび掛か0、インスタントフィルムマガ 
ジンを取り外せません。 

* インスタントフィルムマガジンを取り 
外すとき、引きぶたび奥までしっかり 
入っていることを確認してください。 
奥まで入っていないと、光カブ U の原 
因となります。 



〇インスタントフィルムマガジンの□ッ ©インスタントフィルムマガジンの裏 包フィルムパックを入れます。 
ク部を矢印方向に動かします。 ぶたを開けます。 


〇裏ぶたを閉めます。 


フイルムバックの装てん 



尽□ック部を矢印方向に動かし、□ック 
しよ9 〇 


フィルムパックの装てん、遮光紙の引さ抜 
きちまは、フィルムパックに記載されてい 
る使用方法に従ってください。 


フイルム感度の設定 



〇フイルム感度設定□ック解除ボタン 
を巧しなが6、 



尽フイルム感度設定ダイヤルを回し、フイ 
ルム感度を設定します。 




心撮影中、引さ抜い 
た引さぶたは、置 
さ忘れや紛失防止 
のため、図のよラ 
に裏ぶたの引きぶ 
た収納ポケットに 
差し込んでくださ 
し、。 




包白タブを引を抜いた後、色タブを引 
さ抜さます。所定の現像時間経過後、 
プ U ントをはびします。 


現像操作と現像時間は、フィルムパックに 
記載されている使巧方法に従ってください。 
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* インスタントフィルムマガジン使用時に 
はフラッシュは TTL 調光しません。 

ホインスタントフイルムマガジン使用時は、 
カメラにクイックカップリング（別売）を 
取り付けてください 


•主な仕様 


使用フィルム： 8万 cm XI 0.8 cm サイスのピー 
} bT ) (-トタイプのインスタン 
トフィルム 

画面サイス： 7.3 cmx 日.巳 cm 
ゴま：11 8.5 mmx 1 82 mmx 37 mm 
質量（重量）： 3目已宫 

ホ仕様•性能は、予告なく変更ずる場合びありま 
すのでご了承 < ださい。 


富±写真光機株式会社 

干 331-9624 巧玉県さいたまホ：!ヒ区植サ町 1-324 
カメラき業部営業部 TEL (048)668-2236 





















交換電池をあ 6 かじめバッテリーホルダーに入れて準備しておくと、 
スムーズに 電池交換できます。 



• この製品は、写真4最影が外の目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使巧 
ください。 

♦取り扱し巧法につきましては、カメラの使用説明書を参照してくださし、。 

• この説明書はお読みになった媛で、いつでを見られるところに必ず保管して<ださし、。 

会 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
^想定される内容をおしています。 

_ 口_ 

^この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
星容' および物的損害のみの発生び想定される内容をおしています。 

/骨、 


® 絶対に分解しないでください。感電の恐れびあります。 

^電池び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電 
池を取り出してください。発火ややけどの恐れびありまず（電池を取り出す際、 
やけどには十分ご注意 < ださい)。 

A 本製品を水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったときは、 
A ただちに電池を取り出してください。発熱-発火の恐れびあります。 

胃^電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。 
1=1 破裂の恐れびあります。 

A 指定政がの電池を使わないでください。発熱-発火の恐れびあります。 

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤って飲み込 
む恐れびあります。万一飲み込んだ場含には、ただちに医師の診察を受けて< 
ださい。 


A A \ 本製品を城らしたり、ぬれた手で触ったりしないでくださし、。 

注/?\電池の©©を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液を 
M れにより、発乂、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 



カバー下部に指を掛け、矢カバーをバッテ U —ホルダ①バッテ U —ケース上部の 
印方向に引を上げます。 一から取りがします。 突起部にカバー側の巧を 

引つ挪ブ、 

奠カバーを取り付けます。 

* カバーを取り列すとさに突起部でけびを *バッテリーケース単体で保管するとをに 

しないよラにごま意 < ださい。 はカバーを取0付けてください。 


バッテリーホルダーの取り付けち 


■使用する電池：リチウム電池 CR 123 A 3 本 



①バッテリーケース着脱ボバッテリーケースの©表示バッテ U —ケースをバッテリ 
タン（ホ）を押して、 に従って、電池を入れます。ーホルダーにカチッと音び 

參バッテリーケースを取り するまでしつかり入れます。 

出します。 


①バッテ IJ ーホルダーをボディに押し付けなびら、 

參バッテリーホルダー□ックレバーを元の位置に上げて □ 
ックし取り付けます。 


富±写真光機株式会社 

甲 331-9624 巧玉県さいたまホ：!ヒ区植竹巧 1-324 
Printed in Japan 202 B 1 0674622 FGS - 305104 - FPO -02 カメラ事業部営業部 TEL (048)668-2236 









呵 FUJIFILM 


13ま用説明書] 


絶対に分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 

本製品び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電源を切り、取り列してください。発火 
ややけどの恐れびあります。 

本製品を落としたり、衝撃を加えないでください。本製品を金属製品と一緒に保管しないでください。破裂-液ちれに 
より、火が-けびの原因になります。 

本製品の分解、加熱、火中への投入、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れびあります。 

本製品を水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったとさは、ただちに電源を切り、取り外してくださ 
い。発熱-発火の恐れびあります。 

落下などにより内部び露出したとさは、絶対に触れないでください。感電する恐れびあります。 

指定がの方まで本製品を使用しないでください。 

指定がの充電器で充電しないでください。液われ、発熱、破裂の原因になります。 

乳幼おの手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤って飲み込む恐れびあります。万一飲み込んだ場合には、 
ただちに医師の診察を受けて<ださい。 

水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。 

本製品を说らしたり、城れた手で軸ったりしないでください。感電の原因となることびあります。 

高温-多湿の場所に保管しないでください。火災-感電の原因となることびあります。 

長期間使用しないときはカメラから本製品を取り外してください。 

充電完了後はバッテ U —チャージャーの充電用ソケットを取りがしてください。火が、けび、周囲を巧損する原因とな 
ることびあります。液びもれた場合は、液をよくふき取ってか5新しいバッテ U —パックをご使用ください。また、万 
一もれた液び身体についたときは、水でよく洗い流してください。 


•主な仕様 * 仕様-性能は、予告なく変更する場合びありまずのでご了承ください。 


形式：充電式ニッケル水素電池 
公称■圧： DC 9.6 V 
公称容量： 7已 OmAh 

} 麗苑情目ショット数；約70日〜日日0ショット& 
(スタンバイ•タイムアウトを10がに設定し、 
当社試験条件による） 

使用温度範囲： 0 C 〜+40た 


大きさ： 74 mmx 63 mmx 41 mm 

質量運量：17已呂 

※実隙の撮影可能ショット数はカメラの設をや 
操作方法によって変わ0ます。例えば、スタ 
ンバイ-タイムアウトを30秒に設定すると、 
撮影可能 ショット 数は3日〇〜40日 ショット 
になります。 


富±写真光機巧ま会社 

甲 331-9624 巧玉県さいたまホか区植竹町 1-324 
カメラ事業部営業部 TEL (048)668-2236 

Printed in Japan 
202 B 10 811150 FGS - 406106 - FPO -01 
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ッケル水素バッテリーパック 


CR123A 3本の代わりにニッケル水素電池が内蔵されており、別売の専用バッテリーチヤージャーで巧電して使用します。 


このニッケルか素バッテリーパックび正常に機能するためには、 

カメラ本体の rinfo-Version (パージョン情報） Body:8.1.7J 朗璋が必要です。使用前に必ずご確認ください。 
* なお、 rinfo-Version (バージョン情漸」び"目 ocly:8.1.7" より前の場合は、 

お客様ご相談窓 □ ナピ 3Y わル gC 0570 -002236 

携帯電話 - PHS 等か 5 ご利用の場ちは TEL (048) 668-2236 


へお問い合わせくださし、。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真撮影ながの目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使巧ください。 
■取り扱いちまにつさましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでち見られるところに必ず保管してくださし、。 


A 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 


A 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性び想定される内容、および物的損害のみの発生び想定さ 
れる内容を示しています。 




垒畐 


A- S A A 


<3を意 
























カバーの 取り外し 



〇カバー下部に指を掛け、矢印方向 
に引き上げます。 

©カパーをニッケル水素パッテ U — 
パックか！5取り外します。 

* カバーを取り外すとき、巧起部でけびをしない 
よラにご注意ください。 


カバーの 取り付け 



〇バッテ U —ケース上部の突起 
部にカパー側の巧を引っ掛け、 
©カバーを取り付けます。 


* バッテリーバック単体で保管するとを 
は、カバーを取0巧けてください。接点 
に金属物び接幽してショートすると、発 
火の原因とな D ます。 


本体への取り付け方 



〇ニッケル水素バッテリーパッ 
クをボディに押し付けなが日、 
©パッテ U — ホルダー□ックレ 
バーを元の位置に上げて□ッ 
クし取り付けまず。 


使用上のごま意 


■ニッケル水素バッテリーパックの使い方を誤ると、おもれ、発 
熱、発火、破裂の恐れがあります。 L ソ下の事項をお守りくださ 
い。 

■火中に投入したり、加熱したりしないでください。 

• 金属部分を S 十金などの金属で接続したり、ネックレスやへアピ 
ンなどの金属類と一緒に持ち運んだりな管しないでください。 

•水や;毎水につけたり、端子部分をぬらさないでください。 

•蜜おさせたり、分解、改造をしないでください。 

•落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。 

•液われしている、蜜あ、変色、その他異南に気づいたときは使 
用しないで < ださい。 

•高温、多湿の場所に保管しないでください。 

•幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。 

•長期間使用しないときは、カメラからバッテリーパックを取り 
がしておいてください（バッテリーパックを取0がして放置し 
た場合、各種設定びク U アされます)。 

•使用直媛、充電直後、バッテ U —パックび高温になることがあ 
ります。バッテ1」ーパックの取りがしは、電源を切り、電池の 
温度び下びるのを待ってか5巧って<ださい。 

•寒冷地 （+ 1日む切下）では電池の性能び低下し、撮影枚数び極 
端に短くなります。バッテ I 」ーパックをポケットの中などで温 
めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接 
バッテ U - パックに軸れなしはラにご注意ください。 

•パ’ッテ U —パックの電極に皮脂などの汚れびあると、撮影枚 
数び極端にかな<なることびありまず。この場含、電極を乾 
いた柔らかい巧で了寧にふいた後、一度使レ切ってから充電 
してくださし、。 

/!\ 万一、液もれが起こったときは、液をよくふを取って 
から新しいバッテリーバックをご使巧ください。 

A 電池の液が手や巧服に付着したとさは、水でよく洗い 
流してください。また、液が目に入った場合には失明 
の恐れがあります。こす5ずに、きれいな水で洗った 
後、医師の診療を受けてください。 

■ニッケルか素バッテリーパックの廃棄について 

ニッケル水素バッテ U —パックを捨てるときは、地域の条例に従 

つて処分してください。 


■かお巧電式電池（ニッケル水素電池）についてのごを意 

♦充電は専用のバッテ U —チャージャー（別売）を使用し、バッ 
テ1」ーチャージャーの r 使用説明書」の指示に従って正し < 巧 
ってください。 

♦バッテ U - チャージャ ー( 別売）では指定外の電池を充電しな 
いでください。 

•ニッケル水素バッテ U —パックは出荷時には充電されていませ 
ん。ご使用の前に必ず充電してくださし、。 

♦力六ラの機構上、電源を切ってち微ル電流び流れています。バ 
ッテ IJ ーパックを長期間カメラに取り付けたままにすると過放 
電状態になり、充電してち使えな<なることびありますので、 
特にごを意ください。 

♦ニッケル水素電池は使わな<てち自己放電しています。ご使用 
の前に必ず充電して<ださい。なお、正常に充電したにをかか 
わらず、使用でさる時間び著しく短くなったとさは電池の寿命 
です。新しいちのをお買いまめくださし、。 

♦お買い上げ時や長期間使用していなかった電池は充分に充電さ 
れない（電池容量警告びすぐに表おされて、撮影枚数びかない） 
ことびあります。これは電池の特性によるもので、故障ではあ 
りません。充電と使用を3回〜4回繰り返すと、正南な状態に 
戻ります。 

♦ニッケル水素電池の容量び残っているげ態で充電を繰り返す 
と、「方モ U —効果〜」び発生して、早めに電池宮量警告び出 
ることびあります。最穫まで使い切ってか5充電することで正 
常な状態に戻ります。 

* メモ U - 効果：電池の容量び見かけ上劣化したよラな特性を 
おす現象 

■小型充電式電池のリサイクルについて 

このマークはル形充電式電池（ニッケル水素電池な 
ど）の1」サイクルマークです。ル形充電式電池は巧 
蔵量のかない高価な希少資源を使用していますび、 
これらの金属は IJ サイクルして再利用でさます。 

このよラに U サイクルすることは、ゴミを減5し、環境を守ること 

につなびります。ご使巧済みのル形充電式電池の廃棄に際しては、 

端子部にセ□八ンテープなどの絶緑テープをはって、ル形充電式 

電池 U サイクル協力店へご持参ください。 
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GX645AF 

Professional 


バツテリーチヤージヤー 


啤 FUJIFILM 

保証書 


製品を GX 645 AF 

バッテ U — チャージャー 


ご購入年月曰 

年 月 

曰 


別売のニッケルか索バッテリーパック専巧の巧電器です。 
約2時間で巧電売了しまず。 


おを前 



TEL 


ご住所 


店名印 


[] ま用説明書] 



別売のニッケルか素バッテリー 
パックとともにご使用ください。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真撮影ながの目的に使巧しないで<ださい。 

•製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用 
<ださい。 


A 

奋公 

口 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
想定される巧容をおしています。 

A 

意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
容、および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


0本製品は GX64 日 AF ニッケル水素バッテ U —パック専用です。他の充電式バ 
ッテ U- パックは充電しないでください。液もれ、発熱、破裂することびあり 
ます。 

Jk 本製品び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに 
電源フラグをコンセントか5振いてください。火災-感電の原因となります。 

A 本製品を落としたり、破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。火が-感電の原因となります。 

A 本製品を水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったときは、 
電源プラグをコンセントか5抜いて<ださい。火災-感電の原因とな0ます。 

落下などにより内部び露出したとさは、絶対に軸れないでください。感電する 
瓜 恐れびあります。 

g (J) 絶対に分解、改造しないでください。火災■感電の原因となります。 

/K 表示された電圧 （AGIO 日 V 〜24日 V)iU がの電圧で使巧しないでください。火 
が-感電の原因とな0ます。 

0風呂場では使用しないでください。水城れや湿気で火災■感電の原因となりま 


(S) 本製品に水び入ったり、城5さないよラにご注意ください。火が■感電の原因 
となります。雨天、降雪中、ミ毎岸、水辺での使巧は特にご注意<ださい。 

Q 雷び鳴り出した5、電源プラグ、金属部分に触れないでください。感電の原因 
となります。 

/K 乳幼児の手の届かないところに置いてくださし1。乳幼児び誤ってコードを巻き 
付けると、窒息する恐れびあります。 


•取り扱いち法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになった後で、し〇でも見られるところに必ず保管してください< 


M 湿気やほこりの多い場所に置かないでくださし火が-感電の原因となること 
びあります。 

Q 調理台や加湿器のそばなどミ由煙や湯気び当たるよラな場所に置かないで<ださ 
し、火災■感電の原因となることびあります。 

^ 本製品をめらしたり、城れた手で軸ったりしないでください。感電の原因とな 
ることびあ0ます。 


M 本製品を巧や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱びこちり、 
ケースび変形し、火災の原因となることびあります。風通しのよい状態でご使 
用 < ださい。 

/!\充電完了後は電源プラグをコンセントか5掠いてください。そのままにしてお 
くと、火災の原因となることびあります。 


A 

意 


/!\使用しないときは本製品の充電用ソケットをバッテ U- パックから取り外して 
ください。火が、けび、周囲をミち損する原因となることびあります。液びをれ 
た場合は、液をよくふさ取ってから新しいバッテリーバックをご使用ください。 
また、万一をれた液び身体についたときは、水でよく洗い流してください。 

/!\電源プラグは、ほこりのついたままでコンセントに差し込まないでください。 
また、電源プラグび傷んだり、コンセントの差し込みびゆるいときは使用しな 
いでください。感電、ショート、発火の原因となることびあります。 


/!\電源プラグをコンセントか5掠くときは、必ずプラグを持って振いてくださ 
し'!。電源コードの上に重いちのをのせたり、熱器具に近づけたりしないでく 
ださい。また、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。感電、 
ショート、発火の原因となることびあ0ます。 


/!\乳幼児の手の届かないところに置いてください。けびの原因となることびあり 
ます。 


/!\お手入れの隙は安全のため電源プラグをコンセントから撮いて行ってくださ 
し、感電の原因となることびあります。 


/!\長期間本製品をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。感電や火災の原因となることびあります。 


使用上のごま意 



•必ず専用の電源プラグ (J 曰 TA 規格-極性統一あフラグ付さ）をお 
使いください。専用品政がの電源プラグをお使いになると、故障 
の原因となることびあります。 

• 接統部や接点部に他の金属び触れないよラにしてください。シヨ 
ートすることびあります。 

•落としたり、強いショックをちえないでください。 

•別売のニッケル水素バッテI」ーパックの充電 L ソ外の目的で使用し 
ないでくださし、。 


♦室内専巧です。次のよラな場所には置かないでください。 

暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の高いところ/湿気の多いところ/ 
ほこりの多いところ/振動の激しいところ 
♦アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。 

•海がでも使用可能な入力 AC1 日日V〜240ん已日/6日 Hz 仕様です。ただし電源コンセン 
卜の形状は各国-各地で異なりますので、国に合ったコンセント変換フラグアダプターに 
取り誓えてご使用ください。 


製品保証規定 


1.保証の内容 

ご購入後1年な巧に万一この製品が故障したとさは、保証書を添えてご購入店または富 
±フイルムサービスステーションにお届けください。無料で修理いたします。 

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、お 
買い上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつさましては、通常の輸送方法と異なる方法をと 
つた場合（定期便しソ外を使用した場合）は一部ご負担いただく場合びあります。 

2 .次の場合は保証期間内でも上記1 . の保証規定は適用されません（修理可能の場合は有 
料で修理をお弓Iさ受けします)。 

イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないをの。 

□. イ呆証書にご購入年月曰、販売店名び記入されていない場合、または記載事項を訂正 
された場合。 

ノし富±フイルムサービスステーションしソ外で分解、修理されたもの。 

二.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 

ホ.お取扱上の不を意(使巧説明書け外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂•ミ尼の付着、 
巧部への水•砂•泥の入り込みなど）、保管上の不備（高温を湿やナフタ U ン、しよ 


ラのラの入った場所での保管)、お手入れの不備（かび発生など）により生じた故障。 
へ本体に付帯している付属品類および消耗品。 

卜.前記 iU がで弊社の責に帰すことのでさない原因により生じた故障。 

チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。 

3 .本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害 
(撮影に要した請費用、撮影によって得るであろラ利なの損失、精神的な損害など）の 
補償には応じかねます。 

4 .本保罰書は曰本国内においてのみ有効です。 

■ご注意 

1. 保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するちので、これによ0お客様の法 
律上の権利を制限するちのではありません。 

2. 保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、カタ n グなどに記載されている弊 
社カメラ事業部かお近くの富±フイルムサービスステーションにお問い合わせくださ 
し、。 
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点む ゆっくり点滅 

或:極を:脊： 

充電中 充電完了 


充電が完了すると、充電ランプが点灯か6ゆつ 
くりした点滅に変わります。 

* 約吕時間で巧電完了します。 


充電が完了した5、ニッケル水素パッテ U —パ 
ックか5充電用ソケットを取り列してください。 

* 充電用ソケットを取りがした後、チャージャー側の自動 U セッ 
卜に数秒かかります。すぐに別のニッケル水素バッテ u— パッ 
クを充電する場合は、約10砂 iU 上、間を空けてください。 



* 使用直後、充電直後、ニッケル水素バッテリーパックび熱くなることびありま 
す。 

* ニッケル水素電池は使わなくてち自己放電しています。ご使用の前に必ず充電 
してください。なお、正常に充電したにもかかわらず、使巧でをる時間び善し 
く短くなったとをは電池の寿命です。新しいものをお買いホめください。 

* ニッケル水素バッテ U —パックの電極に巧脂などのミちれびあると、撮影枚数び 
極端にかなくなることびあります。この場合、電極を乾いた柔らかい巧で T 寧 
にふいた後、一度使い切ってから充電してください。 

* お買い上げ時や長期間使用していなかった電池は充分に充電されない（電池容量 
警告びすぐに表示されて、撮影枚数びかない）ことびあります。これは電池の特 
性によるをので、故障ではありません。充電と使巧を3回〜4回繰り返すと、正 
常な状態に戻ります。 


r プラグアダプター の交換ち法 



♦本機は標準で曰本国巧用のプラグび取り付けられ 
ています。 

* その他、海外の代表的なプラグアダプターを付属し 
ています。 

プラグアダプターを交換するときは、図のよラにプ 
ラグアダプターを抜を差ししてください。 

* フラグアダフター取り付け時、プラグアダプターび奥まで 
確実に入つていることをご確認ください。 


♦まな仕様 

電源 ： AC ] 00 V 己 0- 已 OHz 

充電時間：約吕時間 

質量(重量）：170昼 

定格入力：冉 CIO 日 V 〜24日 V (已 0/60 HZ ) 

使巧温度範囲： 0で〜+40で 


150 mA 

大きさ：已1.已 mmx 87 .已 mmx 33.0 mm 

* 仕様’性能は、予告なく変更ずる場合びありますのでご了承くだ 

定格出力：□巳] 2\//己00 mA 

コード：約 2 m 

さし、。 

アフターサービスについて 


お手持ちの製品び故障した場合には、次の要領で修理させていたださまず。ご購入店 
または富±フイルムサービスステーションに直接お申し出ください。それけがの責は、 
ご容赦いただきまず。なお、保班、使い方などのご不明な点につきましても、弊社力 
メラ事業部かお近くの富±フイルムサービスステーションをご利用ください。お問い 
合わせ-修理に関しましては日本国内に限 5 せていただきます。 

• 化料修理 

故障した製品についてはご購入年月曰、販売店各の記入された、ご購入曰より1年内の 
保証書び添付されている場合には、な証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理さ 
せていたださます。 

* 詳しくは、保証書に記載されている製品な証規定をご覧ください。 

♦有料修理 

保証期間を過ざた修理は、原則として有料となります。イ呆証期間内であってち、下記のよ 
ラな場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。 

1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないちの。 

2. 保証書にご購入年月日、販売店名び記入されていない場合、または記載事項び訂正され 

广—严厶 

3. 富±フイルムサービスステーションながで分解、修理されたをの。 

4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 

5. お取扱上の不ミ主意（使巧説明書けがの誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂•ミ尼の付着、 
内部への水•砂•泥の入り込みなど）、イ呆曽上の不備（高温多湿やナフタリン、しよラ 
のラの入った場所での保管)、お手入れの不備（かび発生など）により生じた故障。 

目.前記け外で弊社の責に帰すことのでをない原因により生じた故障。 

7.各部点横、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたちの。 

♦修理不能 

這（冠)水、強度の衝撃、その他で損傷びひどく、故障前の性能に復元でさないと思われる 
をの、および部品の手当び困難なものなどは修理でさない場合をありますので、お近くの 


富±フイルムサービスステーションにお問い合わせ<ださい。 

>修理部品の保有期間 

この製品の補修用部品は、製造巧ち切り後已年を目をに保有しておりますので、この期間 

中は原則として修理をお弓 I さ受けいたします。 

なお、部品保有期間終了後でわ修理でさる場合ちありますので、詳しくはご購入店かお近 

<の富±フイルムサービスステーションにお問い合わせくださし、。 

M 屋理ご依頼に際してのごま意 

1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。 

2. ご購入店や實±フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳し 
くご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださ 
ると修理作業の参考になります。 

3. 修理箇所のご指定びないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われ 
るすべての箇所を修理しますので、料金び高くなることびあります。 

4. 修理料金び高く見込まれる修理のとさは roooo 円 iu 上は連絡してほしい」と金額を 
ご指定ください。ご指定のないときは6.日日日円な内の料金で修理完了する場ちは修理 
をずすめさせていたださます。 

己.修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお 
手をとに保管してください。 

目.修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時のが箱などに入れてしっかり包装し、 
必ず書留ル包でお送0 ください。 

7.修理期間は故障内容によりをか違いますび、厳重な調整検査を行いますので、普通修理 
品の場合は富±フイルムサービスステー ショ ンで、お預かりしてから通常7 〜 1 日日位 

富±写真光機株式会社 

干 331-9624 埼玉県さいたま巿か区植竹町 1-324 

Printed in Japan 202 B 1 0811560 FGS -4061 能- FPO -01 カメラ事業部営業部 TEL (048)668-2236 


c 




•別売のニッケル水素バッテリーパック専用です。他の製品に使用しないでください。 
•充電するときは、ニッケル水素バッテリーパックをカメラ本体から取り外してくださし、。 


ーパックの充電 



電源プラグをコンセントに差し込みます。 




バッテリーチャージャーの充電用ソケットをニッ バッテ U —チャージャーの充電ランプ（緑）が点 

ケル水熟（ッテリーパックに取り付けまず。 灯していることを確認します。 
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13 ま用説明書] 


絶対に分解、改造しないでください。义災•感電の原因となります。 

本製品び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電源を切り、取り列してください。発火 
ややけどの恐れびあります。 

本製品を落としたり、衝撃を加えないでください。本製品を金属製品と一緒に保管しないでください。破裂-液ちれに 
より、火が-けびの原因になります。 

本製品の分解、加熱、火中への投入、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れびあります。 

本製品を水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったとさは、ただちに電源を切り、取り外してくださ 
い。発熱-発火の恐れびあります。 

落下などにより内部び露出したとさは、絶対に触れないでください。感電する恐れびあります。 

指定外の方まで本製品を使用しないでください。 

指定がの充電器で充電しないでください。液われ、発熱、破裂の原因になります。 

乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤って飲み込む恐れびあります。万一飲み込んだ場合には、 
ただちに医師の診察を受けて<ださい。 

水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。 


本製品を说らしたり、城れた手で軸ったりしないでください。感電の原因となることびあります。 

高温-多湿の場所に保管しないでください。火災-感電の原因となることびあります。 

長期間使用しないときはカメラから本製品を取り外してください。 

充電完了後は U チウムイオンバッテ U —用チャージャーの充電用ソケットを取り外してください。火が、けび、周囲を 
巧損する原因となることびあります。液びちれた場合は、液をよくふき取ってから新しいリチウムイオンバッテリーパ 
ックをご使用ください。また、万一もれた液び身体についたとさは、水でよく洗い流してください。 


FUJSfILM 


富±フイルム巧式を社〒107-0052まを都港区ホ巧 9-7-3 
富±フイルムイメージンク株式会社 T 106-8620 ま京都港区西巧ホ 2-26-30 


>お買い上げ製品についてのお問いをわせは… 

富±フイルムイメ ージング株ま会れおぎ樣相談窓口 

ナヒヨがル SSJ 0570 -00-2236 

ffSSS!' * 巧由をの前に NTT より注居料金の目ま巧ら甘します。 
PHS‘IP 電お ‘NTT ながの固を■抬など、ナビダイヤルをご串 J 用いただけをい場合は， 
02泌 -35-1 0的 

受付時巧：ち®日-を W 日 9:00-17:00 *±•日•巧日•年末年抢をおく 


»お買い上げ駐品の俊巧ませに関するお問いをわせは" 
富±フイルム修理サービスセンター 


ナビブたル 


ggg 0570 -00-0081 

!!Sr?S' * 巧由音の前に NTT より a 居料金の目安 Sfi 巧ら甘します。 


PHS’IP ■お ‘NTT なかの固ミ■おをど、ナビダイヤルをご利用いただけない場をは、 0228-35-3586 
受け時巧：月 巧 日~を《日9:00~17:40 ±«010:00~17:00 «日-巧日•年ま年抬を除く 
FAX 0570-06-0070 »巧時间： 24巧间（坦さ巧な田«おのき付時向と同一でず） 

Printed in Japan 202 B 1 2189070 FPT - 800206 - FPO -01 


GX645AF 


リチウムイオン八ッテリーパック 


CR 123 A 3本の代わりにリチウムイオン霞也が内蔵されており、別売の専用リチウムイオンバッテリー用チヤージャーで充電して使巧します。 


この U チウムイオンバッテリーパックび正常に機能するためには、 

カメラ本体の rinfo-Version (パージョン情報） Body :9.3.2 J む降が必要です。 使用前に必ずご確認ください。 
* なお、 「 Info - Version (バージョン情漸」び " Body : 日. 3.2" より前の場合は、 

お客様ご相談窓 □ ナピ 3 Y わル S 5 S 0570-002236 

携帯電話- PHS 等か5ご利用の場ちは TEL (0228) 35-1 063 


へお問い合わせください。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真撮影ながの目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使巧ください。 
■取り扱いち法につさましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでち見られるところに必ず保管してくださし、。 


A 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 


A 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性び想定される内容、および物的損害のみの発生び想定さ 
れる内容を示しています。 




垒畐 


A - S A A 


<3を意 

























カバーの 取り外し 



〇カバー下部に指を掛け、矢印方向 
に引き上げます。 

©カパーを U チウムイオンバッテリ 
ーパックか5取り外します。 

* カバーを取り列すとき、突起部でけびをしない 
よラにごま意ください。 


カバーの 取り付け 



〇バッテ U —ケース上部の突起 
部にカパー側の巧を引っ掛け、 
©カパーを取り付けまず。 


* バッテリーバック単体で保管するとを 
は、カバーを取り付けてください。接点 
に金属物び接幽してショートすると、発 
火の原因となります。 


本体への取り付け方 



OU チウムイオンバッテリーパッ 
クをボディに巧し付けなが日、 
©パッテ U —ホルダー□ックレバ 
-を元の位置に上げて□ックし、 
取り付けます。 


使用上のごま意 


■リチウムイオンバッテリーパックの使い方を誤ると、液ちれ、 
発熱、発火、破裂の恐れがありまず。掛下の事項をお守りくだ 
さい。 

■火中に投入したり、加熱したりしないでください。 

• 金属部分を針金などの金属で接続したり、ネックレスやへアピ 
ンなどの金属類と一緒に持ち運んだりな管しないでください。 

•水やミ毎水につけたり、端子部分をぬらさないでください。 

•変あさせたり、分解、改造をしないでください。 

•落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。 

•液ちれしている、蜜お、変色、その他異常に気づいたときは使 
用しないで < ださい。 

•高温、多湿の場所に保管しないでください。 

•幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。 

•長期間使用しないときは、カメラからバッテ U - パックを取り 
外しておいてください（バッテ U —バックを取り外して放置し 
た場合、各種設定びク U アされます)。 

•使用直後、充電直後、バッテ1」ーバックび高温になることびあ 
ります。バッテ1」ーパックの取りがしは、電源を切り、電池の 
温度び下びるのを待ってか5巧って<ださい。 

• 寒を地やお温時では撮影でをるお数びかなくなります。使用時 
間を長くするために、バッテ U —をポケットなどに入れて温か 
くしておき、撮露直前にカメラに取り付けてください。カイロ 
をお使いになる場台には、直接バッテ1」ーパックに触れないよ 
ラご注意 < ださい。 

•パ’ッテ U —パックの電極に皮脂などの巧れびあると、撮影枚 
数び極端にかなくなることびあります。この場合、電極を乾 
いた柔らかい巧で了寧にふいた後、一度使い切ってから充電 
してくださし、。 

/!\ 万一、液もれが起こったとさは、液をよくふさ取って 
から新しいバッテリーバックをご使巧ください。 

A 電池の液が手や巧服に付着したとさは、水でよく洗い 
流してください。また、液が目に入った場合には失明 
の恐れがありまず。こすらずに、されいな水で洗った 
後、医師の診療を受けてください。 


■かお巧電式電池（リチウムイオン電池）についてのごま意 

•充電は専用の U チウムイオンバッテリー用チャージャー(別売） 
を使用し、 U チウムイオンバッテ1」一用チャージャーの「使用 
説明書」の指示に従って正しく行ってください。 

♦ U チウムイオンバッテ1」一用チャージャー（別売）では指定が 
の電池を充電しないで<ださい。 

•カメラの機構上、電源を切ってち微ル電流び流れています。バ 
ッテ IJ ーパックを長期間カメラに取り付けたままにすると過放 
電状態にな0、充電してち使えな<なることびありますので、 
特にご注意ください。 

•長期間保管する前にはフル充電しておいてください。 

• 1」チウムイオン電池は使わなくてち自己放電しています。ご使 
用の前に必ず充電してください。なお、正常に充電したにちか 
かわらず、使用できる時間び著しく短くなったときは電池の寿 
命です。巧しいわのをお買いホめください。 

•お買い上げ時や長期間使用していなかった電池は充分に充電さ 
れない（電池容量警告びすぐに表おされて、撮震枚:数がかない） 
ことびあります。これは電池の特性によるもので、故障ではあ 
0ません。充電と使用を3回〜4回繰り返すと、正常なが態に 
戻ります。 


■リチウムイオンバッテリーパックの廃棄について 

U チウムイオンバッテ U - バックを指てるとさは、地域の条例に 
従って処分してください。 


■小型充電式電池のリサイクルについて 

ル形充電式電池 （ U チウムイオン電池など）は 、 U 
サイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池 
は、端子を絶緑するためにセ DA ンテーフなどをは 
るか、個別にポ U 袋に入れて、最寄りのリサイクル 
協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

詳細は、「有限責任中間法人 JBRCJ のホームぺージをご参照く 
ださい。 http :// www . jbrc . net / hp / 



参まな仕様 形式：充電式リチウムイオン電池公称電圧： DC 7.2 V 公称容量：18巳 Om 冉 h 

* 仕様•性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 






























FUJIfILIVI 


GX645AF 

Professional 


FUJSfILIVI 


保証書 


リチウムイオンバッテリー用 
チヤージヤー 


別売リチウムイオンバッテリーパック専用の充電器です。 
約3時間で巧電完了しまず。 


製品名 GX64 已 AF リチウムイオンバッテリー用チャージヤー 


ご購入年月曰 

年 

月 

曰 

おを前 

様 TEL 




ご住所 


店を印 


G 吏用説明書] 



別売のリチウムイオンバッテリー 
パックとともにご使用ください。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真撮影 i - ソ外の目的に使巧しないでください。 •取り扱い方法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用 ♦この説明書はお読みになった後で、し〇でも見られるところに必ず保管してくださし、。 

<ださい。 


A 

なな 

口 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
想定される内容をおしています。 

A 

意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷書を負ラ可能性び想定される内 
容、および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


Q 本製品は GX 巨 4 SAFU チウムイオンバッテ U —パック専用です。他の充電式 
バッテ U - パックは充電しないでくださし1。液もれ、発熱、破裂することびあ 
ります。 

A 本製品が熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに 
電源プラグをコンセントか5掠いて<ださい。火災-感電の原因とな0ます。 

A 本製品を落としたり、破損したときは、電源プラグをコンセントか5抜いてく 
ださい。火災-感電の原因となります。 

A 本製品を水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったときは、 
電源フラグをコンセントか5损いて<ださい。火災-感電の原因とな0ます。 

^ 落下などにより内部び露出したとさは、絶対に触れないでください。感電ずる 
么 恐れびあります。 

g ® 絶対に分解、改造しないでください。火災■感電の原因となります。 

/ f \ 表示された電圧 （ AC 1 日日 V 〜24日 V ) iU がの電圧で使用しないで<ださい。火 
災-感電の原因となります。 

Q 風呂、シャワー室では使用しないでください。水めれや湿気で火災■感電の原 
因となります。 

本製品に水び入ったり、描5さないよラにご注意ください。火が■感電の原因 
となります。雨天、降雪中、ミ毎岸、水辺での使用は特にごを意ください。 

0雷び鳴り出した5、電源プラグ、金属部分に触れないでください。感電の原因 
となります。 

/ K 乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤ってコードを巻さ 
付けると、窒息する恐れびあります。 


Q 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火が-感電の原因となること 
びあります。 

Q 調理台や加湿器のそばなどミ由煙や湯気び当たるよラな場所に置かないで<ださ 
し、火災■感電の原因となることびあります。 

^本製品をめらしたり、城れた手で軸ったりしないでください。感電の原因とな 
ることびあ0ます。 


Q 本製品を巧や巧団でおおったり、つつんだりしないでください。熱びこちり、 
ケースび変形し、火災の原因となることびあります。風通しのよい状態でご使 
用 < ださい。 

/ f \ 充電完了後は電源プラグをコンセントか5掠いてください。そのままにしてお 
<と、火災の原因となることびあります。 


A 

k 


/!\使用しないとさは本製品の充電用ソケットを U チウムイオンバッテリーパック 
か5取りがしてください。火が、けび、周囲を巧損する原因となることびあ0 
ます。液がわれた場合は、液をよくみさ取ってから新しい IJ チウムイオンバッ 
テ U —パックをご使用ください。また、万一われた液び身体についたときは、 
水でよくない流してください。 


/!\電源プラグは、ほこりのついたままでコンセントに差し込まないでください。 
また、電源プラグび傷んだり、コンセントの差し込みびゆるいときは使用しな 
いでください。感電、ショート、発火の原因となることびあります。 


/!\電源プラグをコンセントか5撮くときは、必ずプラグを持って抜いてくださ 
し'!。電源コードの上に重いちのをのせたり、熱器具に近づけたりしないでく 
ださい。また、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。感電、 
ショート、発火の原因となることびあ0ます。 


A 乳幼児の手の届かないところに置いてください。けびの原因となることびあり 
ます。 


/!\お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってくださ 
し、感電の原因となることびあります。 


/!\長期間本製品をご使用にならないときは、安全のため必ず電源フラグをコンセ 
ントから抜いてください。感電や火災の原因となることびあります。 


製品保証規定 


1.保証の内容 

ご購入渡1年な内に万一この製品び故障したとさは、保証書を添えてご購入店また 
は富±フイルムヴービスステーションにお届けください。無料で修理いたします。 
なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、 
お買い上げ店と醉社間の運賃諸掛かりにつをましては、通常の輸送ち法と異なるち 
まをとった場合(定期便ながを使巧した場を)は一部ご負担いただく場台びあります。 
2 .次の場合はな証期間巧でを上記1 . のな証規定は適用されません（修理可能の場合 
は有料で修理をお引を受けします)。 

イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないをの。 

口.保証書にご購入年月曰、販売店名が記入されていない場合、または記載事項を訂 
正された場合。 

パ.實±フイルム サービスステーショ ンじ(外で分解、修理されたもの。 

二.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 

ホ.お取扱上の不ミ主意（使用説明書がの誤操作、落下、衝撃、氷掛かり、砂-ミ尼の 
付着、内部への水-砂■ミ尼の入り込みなど）、保管上の不備（高温多湿やナフタ 
リン、しよラのラの入った場所での保管)、お手入れの不備（かび発生など）によ 


り生じた故障。 

へ.本体に付帯している付属品類および消耗品。 

卜.前記ながで弊社の責に帰すことのでさない原因によりをじた故障。 

チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。 

3 .本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損 
害（撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろラ利益の損失、精神的な損害な 
ど）の補償には応じかねます。 

4 .本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

■ご注意 

1. 保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するわので、これによりお客様の 
法律上の権利を制限するをのではあ0ません。 

2. 保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、カタ□グなどに記載されている 
富±フイルムイメージング株式含社かかお近くの富±フイルムサービスステーショ 
ンにお問い合わせください。 


まな仕様 * 仕様•性能は、予ちなく変更ずる場合びありますのでご了承ください。 


タイプ：過な電防止タイプ 
電源 ： AC ] 00 V 己 0-60 HZ 


定格入力： AC ] 00 V 〜 240 V /50 〜巨 OHz 
定格出力 ： DC 6.日〜 7.9 V /8 日 0 mA 


使巧温度範囲：+10で〜+30で 










































•別売のリチウムイオンバッテリーパック専用です。他の製品に使用しないでください。 
•充電するときは、リチウムイオンバッテリーパックをカメラ本体か5取り外してください。 



電源プラグをコンセントに差し込バッテリーチャージャーの充電巧ソ 
みます。 ケットをリチウムイオンパッテ U— 

パックに取り付けます。 


バッテ U —チャージャーの巧電ラ 
ンプ（ホ）が点灯していることを確 
認します。 


充電が完了すると、充電ランプが点灯か5 
ゆっくりした点滅に変わります。 

* 約3時間で巧電完了します。 



充電が完了した5、 U チウムイオンバッテリ 
ーパックか5充電用ソケットを取り外してく 
ださし、。 

* 充電用ソケットを取り外した後、チャージャー側の自 
動 U セットに数秒かかります。すぐに別の U チウムイ 
オンバッテ U —パックを充電する場合は、約1日抄し U 上、 
間を空けてください。 



0プラグアダプターの交換方法 _ ) 

•本磯は標準で曰本国内用のプラグび取 
り付け b れています。 

* その他、海外の代表的なプラグアダプ 
ターを付属しています。 


フラグアダプターを交換するとさは、図 
のよラにプラグアダプターを抜き差しし 
て < ださい。 

* プラグアダフター取り付け時、プラグアダプ 
ターび奥まで確実に入っていることをご確認 
<ださい。 



* 使用直後、充電直後、 U チウムイオンバッテ U —パックび熱くなることびあり 
ます。 

* U チウムイオン電池は使わなくてち自己放電しています。ご使用の前に必ず充 
電してください。なお、正常に充電したにちかかわらず、使用でをる時間び善 
しく短くなったときは電池の寿命です。新しいをのをお買いまめください。 

チウムイオンバッテ I 」ーパックの電極に皮脂などの巧れびあると、撮影枚数 
び極端にかなくなることびあります。この場合、電極を乾いた柔らかい巧で T 
寧にふいた棲、一度使い切ってから充電してください。 

* お買い上げ時や長期間使用していなかった電池は充分に充電されない（電池容量 
警告びすぐに表示されて、撮影枚数びかない）ことびあります。これは電池の特 
性によるもので、故障ではありません。充電と使巧を3回〜4回繰り返すと、正 
常な状態に戻ります。 


使用上のごま意 


•接続部や接点部に他の金属び触れないよラにしてください。ショートすることびありま 
す。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

•別売の U チウムイオンバッテ U —パックの充電 iU 列の目的で使用しないでください。 

•室内専用です。次のよラな場所には置かないでください。 

暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の高いところ/湿気の多いところ/ 
ほこりの多いところ/振動の激しいところ 
•アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないで<ださい。 

• おがでも使用可能な入力 AC 10日 V 〜24日 V /巳日〜巨日 Hz 仕様です。ただし電源コンセン 
卜の形状は各国■各地で異なりますので、国に合ったコンセント変換プラグアダプターに 
取り替えてご使用<ださい。 


アフターヴービスについて 


お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただをまず。ご購入店 
または富±フイルムサービスステーションに直接お申し出ください。それじ(がの責は、 
ご容赦いたださまず。なお、保訪、使い方などのご不明な点につさましてち、實±フ 
イルムイメージング株式会社かお近くの富±フイルムサービスステーションをご利用 
ください。お問い合わせ-修理に関しましては日本国内に限らせていただ去ます。 

• 巧料修王里 

故障した製品についてはご購入年月曰、販売店名の記入された、ご購入曰より1年於内の 
保証書び添付されている場合には、保罰書に記載されている内容の範囲内で、無料修理さ 
せていたださます。 

* 詳しくは、な証書に記載されている製品な話規定をご覧ください。 

♦有料修理 

保罰期間を過ざた修理は、原則として有料となります。保罰期間内であってわ、下記のよ 
ラな場合はすべて有料となります。また運賃請掛かりは、お客様にてご負担願います。 

1 . 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないわの。 

2. 保証書にご購入年月日、販売店名び記入されていない場合、または記載事項び訂正され 

ゎ_ま曰ム 

3. 富±フイルムサービスステーション攻列で分觸、修理されたもの。 

4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 

5. お取扱上の不ミ主意（使用説明書む外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂•ミ尼の付着、 
内部への水•砂•ミ尼の入0込みなど）、保管上の不備（高温を湿やナフタリン、しよラ 
のラの入った場巧での保管)、お手入れの不備（かび発生など）により生じた故障。 

目.前記むがで弊社の責に帰すことのでさない原因により生じた故障。 

7.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたちの。 

♦修理す能 

養（冠)水、強度の衝撃、その他で損傷びひどく、故障前の性能に復元できないと思われる 


わの、および部品の手当び困難なわのなどは修理でさない場合をありますので、お近くの 

富±フイルムサービスステーションにお問い合わせ<ださい。 

♦修理部品の保有期間 

この製品の補修用部品は、製造巧ち切りを己年を 目 まに保有しておりますので、この期間 

中は原則として修理をお弓 I さ受けいたします。 

なお、部品な有期間終了後でわ修理できる場合をありますので、詳しくはご購入店かお近 

くの富±フイルムサービスステーションにお問い合わせ<ださい。 

♦修理ご依頼に際してのごま意 

1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。 

2. ご購入店や富±フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳し 
くご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださ 
ると修理作業の参考になります。 

3. 修理箇所のご指定びないとさは、弊社では各部点横をはじめ品質、性能上必要と思われ 
るすべての箇所を修理しますので、料金び高くなることびあります。 

4. 修理料金び高く見込まれる修理のとをは roooo 円政上は連絡してほしい」と金額を 
ご指定ください。ご指定のないときは6.日日日円政内の料金で修理完了する場合は修理 
をずすめさせていたださます。 

己.修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお 
手をとに保管してください。 

目.修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時のが箱などに入れてしっかり包装し、 
必ず書留ル包でお送りください。 

7.修理期間は故障內容により多少違いますび、厳重な調整檢査を行いますので、普通修理 
品の場合は富±フイルムサービスステーシヨンで、お預かりしてから通常7〜10曰位 
をご予定ください。 


FUJSflLM 


富±フイルム巧式さ社 干 107-0052 ままが港区ホ巧 9-7-3 
富±フイルムイメージング巧式会社 T 106-8620 ま京都港区西巧ホ 2-26-30 

•わ買い上げ製品についてのお問いをわせは… •お買い上げ製品の修理受せに関するお問いをわせは… 

富±フイルムイメージング株ま会れおぎ横相談を口 富±フイルム修理サービスセンター 


ナビ 3 Y 村レ 


四 

NTT なかのI 


； 0570-00-2236 

■ * * 巧田まの抓こ NTT より S 席円をの目安6占巧らせします。 
PHS’lP ■お ‘NTT なかの固を電おなど、ナビダイヤルをごが用いただけをい巧をは. 
0228阳3 

受巧均间：ち®日--を W 日9:00~17:00 *±•日•祝日•年ホ年抬をおく 


ナビ 3 YP ル 团0570 -00-0081 

SSSSS !。 《巧出まの n じ NTT より*お巧をの目安そ占巧ら甘します。 

PHS’IP ■括 ‘NTT なかの固ま■おなど、ナビダイヤルをご和用いただけをい巧をは. 0228-35-3586 
受付時西：月巧日~を®日9:00~17;40 ±«010:00~17:00 «日-巧日•年ホ年拍を除く 
FAX 0570-06-0070 « 巧巧功：24時面 （ ifiS 財には S 巧の受付巧同と同一です） 
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呵 FUJIFILM 


使用説明書 


GX645AF 

Professional 


クイックカップリング 


ワンタッチでカメラを=脚に取り付けたり、兰脚か目取りがしたりできまず。 
また、構図のミ夫定に便利な水準器も付いていまず。 


ち全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影が外の目的に使用しないでください。 

• 製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよく 
お読みの上、正しくご使用ください。 

■取り扱い方まにつきましては、カメラの使巧説明書を参照して 
ください。 

■この説日月書はお読みになった後で、いつでち見られるところに 
必ずな管してください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死こまたは 
重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 

/ K 本製品は郭幼児の手の届かないところに置いてください。 


/^汪意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ 
可能性び想定される内容、および物的損害のみの発生び想定さ 
れる内容を示しています。 


^ カメラを云脚に取り付けたまま持ち運ばないでください。 
けびをしたり、カメラを破損する恐れびあります。 


各部の名称 



★クイックカップ U ングをご使用の際 
は、力;ラボデイのボトムカバーを 
取りがしておいてください。 



クイックカップリングの使いち 





〇兰脚にクイックカップ U ングを取り 
付けます。 


©クイックカップ U ングの□ック解除 
レバー®を矢印方向に動かし、□ッ 
クを解除します。 


尽力^ラをクイックカップ U ングに取 
り付けます。 


クイックカップリングの使し、方国 取り夕'!•しち 



〇クイックカップ U ングの□ック解除 
レバー®を矢印方向に戻し、□ック 
します。 



〇クイックカップ U ングの□ック辭除 
レバー®を矢印方向に動かし、□ッ 
クを解除します。 



©水準器側の□ック解除レノ（一®を押 
し下げながら、クイックカップ1」ン 
グからカメラを取り外します。 


!水準器側の□ック解除レバーお)を巧し下 
1|げると、クイックカッフリングとカメラ 
1を接続する部分の n ックび解除されます。 


♦主な仕様 _ 

寸ミ去-質量（重量）：11 3 mmx 巨白 mm X 33 mm -1白巳吕 
* 仕様‘性能は、予告なく変更する攝合びありますのでご了承ください。 


Printed in Japan 202B1 0673671 FGS- 305104 -FPO-02 


富 ± 写真光機株式会社 

干 331-9624 埼玉県さいたま巿：|ヒ区植巧町 1-324 
カメラ事業部営業部 TEL (048)668-2236 














呵 FUJIFILM 


13ま用説0月書] 


GX645AF 

Professional 


SCA3902 フラッシュアダプター 


メッツ SCA 300吕タイプフラッシュに巧応し、 TTL 自動調光およびカメラの 
フラッシュ機能が使用できます。 


ち全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影が外の目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使巧ください。 
♦取り扱し巧法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

♦この説明書はお読みになった後で、いつでち見られるところに必ずな管してください。 


A 警告 

A を意 

この表示を無視して誤った取り撮いをすると、人び死 t または重 
傷を負ラ可能性び想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可 
能性び想定される内容、および物の損害のみの発生び想定される 
内容を示しています。 

獲絶対に分解しないでください。感電の恐れびあります。 

/|\本製品は？ L 幼児の手の届かないところに置いてください。 

/?\本製品をめらしたり、めれた手で触ったりしないでくださ 
し1。感電の原因となることびあります。 

/|\自転車や自動車■列車などを運転している人に向けて、フ 
ラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原 
因となることびあります。 


この フラッシュ アダプターは GX 645 AF 専用です。 


* 他のカメラに使用すると、取り外せなくなったり、故障の原因となる場合びありますので、使用しないでください。 


フラッシュアダプターを 
フラッシュ 本体に 
取り付ける 



★フラッシュアダプターのフ 
ラッシュへの取り付け方は 
フラッシュ本体の使用説明 
書をご参照ください。 


フラッシュアダプター付きフラッシュをカメラに取り付ける 



〇力^ラのホット シューカバーを がし 
ふ9 〇 

©列'付けフラッシュをホットシューに 
取り付けます。 



* SCA 3902フラッシュアダフターをカメ 
ラに取り付け/取り外すときは、フラッシ 
ュアダフターの固定ノブを完全に上まで回 
し切ってから行ってください。固定ノブび 
ねじの途中までしか回っていないと、固定 
巧ピンび引っ掛かり、スムーズに動さませ 

/"U 。 


•カメラのホットシューカバーは接点の巧れ防止などのため 
に取り付けられています。外付けフラッシュを使用しなし、 
とさは、カメラにホットシューカバーを取り付けてくださ' 
し、。接点び巧れたりずると、 SC 冉3目日2フラッシュアダフ： 
ターび正常に動作しなくなることびあ0ます。 i 

• SCA 3 日日2フラッシュアダプターを使用してオート ( TTL ) I 
に設定した場合、フラッシュメーター機能は使えません。 ' 

• SCA 3 白日2フラッシュアダプターを取り付けたままにする： 

と、カメラの電池び消耗しますので、フラッシュアダフター! 
を使用しないとさは取り列•して < ださい。 I 


♦まな仕様 _ 

寸法-質量（重量）： 4日.巳 mmx 4 日.己 mmx 31.5 mm - 28呂 
* 仕様-性能は、予告なく蜜要する場合びありますのでご了承くださレ。 


富±写真光機株式会社 

干 331-9624 巧玉県さいたま巿化区植竹巧 1-324 

Printed in Japan 202 B 1 0673551 FGS - 305104 - FPO -02 カメラ事業部営業部 TEL (048)668-2236 
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13 ま用説明書] 


GX645AF 

Professional 


リモートレリーズコード 


カメラのシャツターボタンと同じように半巧し/全押しの2段階操作が 
可能なリモートレリーズです。カメラブレしやずいお速シャツターでの 
撮影、 接写 •望遠撮穀 時などにご使用ください。 


ち全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影政外の目的に使用しないでください。 

♦製品の安全性口ま叶分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
♦取り扱し巧法につきましては、カメラの使用説明書を参照してくださし、。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでを見られるところに必ず保管してください。 


A 

璧 

是 

この表示を無視して誤った取0扱いをす 
ると、人び死 t または重傷を負ラ可能性 
び想定される内容をおしています。 

/ i \ 本製品は乳幼児の手の届かないと 
ころに置いてください。乳幼児び 
誤ってコードを首に巻さ付けると、 
窒息する恐れびあります。 


山 

モートレリーズコー ドの使いち 1 


このリモートレリーズコードは GX 645 AF 専用でず。他のカメラに使用しないでくださし、 



〇リモートレ U —ズのコードの先端を 
カメラの1」モートレ1」ーズソケット 
に差し込みます。 

曾構図を決めて、 U モートレリーズボ 
タンを押します。 

1」モートレ U —ズボタンを半巧しす 
ると、 AF が作動します。さらに強 
く押すと、シャッターが切れます。 


•主な仕様 


2段式 IJ モートレ U —ス 
づ■ま：レ U — ズ部 ゆ 3日 mm XI 目 mm 
コード部長さ巳已 mm 
質量運量）： 18有 

* 仕様-性能は、予告なく変更ずる場合があり 
ますのでご了承 < ださい。 
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富 ± 写真光機株式会社 

干 331-9624 巧玉県さいたま巿化区植か巧 1-324 
カメラ事業部営業部 TEL (048) 668-2236 
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GX645AF 


使用説明書 I 


U ストストラップ 


手持ち撮影時にしっかりとカメラをホールドできます。 


安全にご使用いただくために 


• この製品は、写真4最影が外の目的に使用しないでください。 

■製品の安全性には十分配慮しておりますび、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使巧ください。 
■取り扱い方法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでを見られるところに必ず保管してください。 


A 

百た 

この表示を無視して誤った取り撮いをすると、人び死こまたは 

/|\本製品は乳幼児の手の届かないところに置いてくださ 

言 

化 

重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 

い。 
















